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DELBRIDGE 

Goal  and  Freight  Calculator 

25c  to  $20.00  Per  Ton, 

THE    DELBRIDGE    CO. 

ST.    LOUIS,    MO. 
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CORMGItT  DEPOSIT. 


THE  DELBRIDGE  CO.     -     ST.  LOUIS,  MO. 


DELBRIDGE 


Goal  and  Freight  Calculator 


25c  Per  Ton  to  $20.00  Per  Ton. 


By  price  rises  of  each  25  cents  per  ton. 


Price  $1.50 


Cop/right  1919,  by  Charles  Lomax  Delbridge, 
St.  Louis,  Mo. 


Author  of 

THE  DELBRIDGE  SERIES  OP 

MATHEMATICAL  BOOKS  and  CALCULATORS 


Published  by 

DELBRIDGE  CO. 

ST.  LOUIS,  MO. 


*$ 


INTEREST    BOOKS 

...PRICE  LIST... 

Pockot  *ize  Interest  Book $  1.00 

Vest  Pocket  size  Interest  Book _ 1.00 

Interest  Book,  cloth  binding _ 1.00 

Interest  Book,  Russia  binding 1.50 

10%  Interest  Calculator „ „ 10.00 

10%  Interest  Calculator,  Russia  binding— „  15.00 

8%  Interest  Calculator _ 10.00 

8%  Interest  Calculator,  Russia  binding 15.00 

6  %  Computer 10.00 

6%  Computer,  Russia  binding 15.00 

4  %  Interest  Book  for  Savings  Accounts 5.00 

3|%  Interest  Book  for  Savings  Accounts 5.00 

3%  Interest  Book  for  Savings  Accounts 5.00 

3,  34  and  4%  Interest  Book  in  one- __ 10.00 

Interest  on  Daily  Balances 2.00 

National  10%  Interest  Tables 10.00 

Clark  and  Wasson  8%  Interest  Tables 10.00 

Brebans  Interest  Tables 4.50 

Quick  Interest  Tables 1.50 

Smiths  Interest  Tables 1.00 

Julians  Interest  Tables 1.00 

Devores  Interest  Tables 7.00 

Bryant,  Stratton  &  Packard  Interest  Tables  _  5.00 
Compound  Interest,  Present  Value; 

Sinking  Fund  and  Installment  Tables 4.00 

Grain  Calculators,  Wages  Tables,  Rosin  Calculator, 
Cotton  Calculators,  Hay,  Coal  and  Cotton  Seed 
Calculators,  Wholesaler's  Calculator,  Cotton  Record 
Books.    Percentage  Sheets  for  Tax  Assessors,  Etc. 

Calculators  for  Wholesale  Grocers,  Packing  Houses, 
Cotton  Mills,  Butchers,  Fish  &  Meat  Dealers,  Bana- 
nas, Cabbage  and  Melons.  Live  Stock  Dealers,  Etc. 

Circulars  sent  free  on  request.  Nearly  all  larger 
Business  Concerns  require  all  calculations  to  be  tak- 
en from  the  printed  tables  as  it  saves  liability  of 
error,  time  and  hard  mental  drudgery. 

Address:  the  delbridge  CO. 

206  WALNUT  ST.  ST.  LOUIS,  MO. 
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1  10 

1  104 

1  11 

1  11 

1  11 

I  H4 

1  12 

1  12 


12 

124 

13 


1    13 
1    13 

1  134 
1  14 
1  14 
1  14 
1  144 
1  IS 
1  15 
1  15 
1  154 
1  16 
1  16 
1  16 
1  164 
1  17 
1  17 
17 
174 


1 
1 

1  18 
1  18 
1    18 


184 
1    19 
1    19 
1    19 
1   194 
1   20 
1   20 
1   20 
1    204 
1   21 
1   21 
1   21 
1    214 
1    22 
1    22 
1    22 
1    224 
1    23 
1    23 
1    23 
1    234 
1    24 
1    24 
1    24 
1    244 
1    25 
1   25 


10.000  Lbs.  82.50 
15.000  "  3.75 
20,000     "        5.00 


25.000  Lbs.  $6.25 
30.000  "  7.50 
35,000     "       8.75 


40.000  Lbs.  $10.00 
45.000    "  11.25 

50.000    "         12.50 


THE  DELBRIDGE  CO 

» 

ST 

.  LOUIS,   MO. 

.0 

3! 

100 
Lbs. 

.021    Per  60  Lbs. 
.012      "    32    " 
.01*      "    30    " 

.7! 

C  2000 
J  Lbs. 

i 

Lb.  .00 

4  Lbs 

.  .00 

7  Lbs.  .00 

2 

"     .00 

5     " 

.00 

8     "     .00 

3 

"     .00 

6      " 

.oo 

9     "     .00 

10 

00 

1010 

38 

2010 

75 

3010  1    13 

4010  1   50 

20 

01 

1020 

38 

2020 

76 

3020  1    13 

4020   1   51 

30 

01 

1030 

39 

2030 

76 

3030  1    14 

4030   1  51 

40 

014 

1040 

39 

2040 

76} 

3040  1    14 

4040   1   51} 

50 

02 

1050 

39 

2050 

77 

3050  1   14 

4050   1   52 

60 

02 

1060 

40 

2060 

77 

3060   1   15 

4060  1   52 

70 

03 

1070 

40 

2070 

78 

3070   1    15 

4070  1   53 

80 

03 

1080 

404 

2080 

78 

3080  1    15} 

4080   1   53 

80 

03 

1090 

41 

2090 

78 

3090  1    16 

4090  1   53 

100 

04 

1100 

41 

2100 

79 

3100  1    16 

4100  1   54 

110 

04 

1110 

42 

2110 

79 

3110  1    17 

4110  1   54 

120 

044 

1120 

42 

2120 

79} 

3120  1   17 

4120  1   54} 

130 

05 

1130 

42 

2130 

80 

3130  1    17 

4130  1  55 

140 

05 

1140 

43 

2140 

80 

3140  1   18 

4140  1   55 

150 

06 

1150 

43 

2150 

81 

3150  1   18 

4150  1  56 

160 

06 

1160 

43} 

2160 

81 

3160  1   18} 

4160  1  56 

170 

06 

1170 

44 

2170 

81 

3170  1   19 

4170  1   56 

180 

07 

1180 

44 

2180 

82 

3180  1   19 

4180  1   57 

180 

07 

1190 

45 

2190 

82 

3190  1   20 

4190  1   57 

200 

07} 

1200 

45 

2200 

82} 

3200  1   20 

4200  1  57} 

210 

08 

1210 

45 

2210 

83 

3210  1   20 

4210  1   58 

220 

08 

1220 

46 

2220 

83 

3220  1  21 

4220  1   58 

230 

09 

1230 

46 

2230 

84 

3230  1   21 

4230  1  59 

240 

09 

1240 

46} 

2240 

84 

3240  1  21} 

4240  1   59 

250 

09 

1250 

47 

2250 

84 

3250  1  22 

4250  1   59 

260 

10 

1260 

47 

2260 

85 

3260  1   22 

4260  1  60 

270 

10 

1270 

48 

2270 

85 

3270   1   23 

4270  1   60 

280 

10* 

1280 

48 

2280 

85} 

3280  1   23 

4280  1  60} 

280 

11 

1290 

48 

2290 

86 

3290  1  23 

4290  1  61 

300 

11 

1300 

49 

2300 

86 

3300   1  24 

4300  1  61 

310 

12 

1310 

49 

2310 

87 

3310  1  24 

4310  1  62 

320 

12 

1320 

49} 

2320 

87 

3320  1   24} 

4320  1  62 

330 

12 

1330 

50 

2330 

87 

3330  1  25 

4330  1   62 

340 

13 

1340 

50 

2340 

88 

3340  1   25 

4340  1  63 

350 

13 

1350 

51 

2350 

88 

3350  1  26 

4350  1  63 

360 

134 

1360 

51 

2360 

88} 

3360  1  26 

4360  1   63} 

370 

14 

1370 

51 

2370 

89 

3370   1   26 

4370  1   64 

380 

14 

1380 

52 

2380 

89 

3380  1  27 

4380  1   64 

380 

15 

1390 

52 

2390 

90 

3390  1  27 

4390  1  65 

400 

15 

1400 

52} 

2400 

90 

3400  1  27} 

4400  1  65 

410 

15 

1410 

53 

2410 

90 

3410  1  28 

4410  1   65 

420 

16 

1420 

53 

2420 

91 

3420  1  28 

4420  1   66 

430 

16 

1430 

54 

2430 

91 

3430  1   29 

4430  1   66 

440 

164 

1440 

54 

2440 

91} 

3440  1   29 

4440  1  66} 

450 

17 

1450 

54 

2450 

92 

3450  1  29 

4450  1  67 

460 

17 

1460 

55 

2460 

92 

3460   1  30 

4460  1   67 

470 

18 

1470 

55 

2470 

93 

3470  1  30 

4470  1   68 

480 

18 

1480 

55} 

2480 

93 

3480   1  30} 

4480  1  68 

480 

18 

1490 

56 

2490 

93 

3490  1  31 

4490  1   68 

500 

19 

1500 

56 

2500 

94 

3500  1  31 

4500  1   69 

510 

19 

1510 

57 

2510 

94 

3510   1  32 

4510  1   69 

520 

194 

1520 

57 

2520 

94} 

3520   1   32 

4520  1   69} 

530 

20 

1530 

57 

2530 

95 

3530  1  32 

4530   I   70 

540 

20 

1540 

58 

2540 

95 

3540   1  33 

4540  1   70 

550 

21 

1550 

58 

2550 

96 

3550   1  33 

4550  1   71 

560 

21 

1560 

58} 

2560 

96 

1350    '     33* 

4560  1   71 

570 

21 

1570 

59 

2570 

96 

3570  1  34 

4570  1   71 

580 

22 

1580 

59 

2580 

97 

3580  1  34 

4580  1   72 

590 

22 

1590 

60 

2590 

97 

3590  1   35 

4590  1   72 

600 

224 

1600 

60 

2600 

97} 

3600  1  35 

4600  1   72} 

610 

23 

1610 

60 

2610 

98 

3610   1  35 

4610  1   73 

620 

23 

1620 

61 

2620 

98 

3620  1  36 

4620  1   73 

630 

24 

1630 

61 

2630 

99 

3630  1  36 

4630  1   74 

640 

24 

1640 

61} 

2640 

99 

3640  1   36} 

4640  1   74 

650 

24 

1650 

62 

2650 

99 

3650  1   37 

4650   1   74 

660 

25 

1660 

62 

2660 

1   00 

3660  1  37 

4660  1   75 

670 

25 

1670 

63 

2670 

1  00 

3670  1   38 

4670  1   75 

680 

251 

1680 

63 

2680 

1  00} 

3680  1  38 

4680   1   75} 

680 

26 

1690 

63 

2690 

1  01 

3690  1  38 

4690  1   76 

700 

26 

1700 

64 

2700 

1    01 

3700  1  39 

4700  1   76 

710 

27 

1710 

64 

2710 

1   02 

3710  1  39 

4710  1   77 

720 

27 

1720 

64} 

2720 

1    02 

3720  1   39} 

4720  1   77 

730 

27 

1730 

65 

2730 

1   02 

3730  1  40 

4730   1   77 

740 

28 

1740 

65 

2740 

1   03 

3740  1  40 

4740   1   78 

750 

28 

1750 

66 

2750 

1   03 

3750  1  41 

4750   1   78 

760 

284 

1760 

66 

2760 

1   03} 

3760  1  41 

4760   1   78} 

770 

29 

1770 

66 

2770 

1   04 

3770  1  41 

4770   I   79 

780 

29 

1780 

67 

2780 

1   04 

3780   1  42 

4780   1   79 

790 

30 

1790 

67 

2790 

1  05 

3790    1   42 

4790   1   80 

800 

30 

1800 

67} 

2800 

1   05 

3800    1   42} 

4800   1   80 

810 

30 

1810 

68 

2810 

1   05 

3810   1   43 

4810  1   80 

820 

31 

1820 

68 

2820 

1  06 

3820  1  43 

4820  1  81 

830 

31 

1830 

69 

2830 

1  06 

3830  1  44 

4830   I   81 

840 

311 

1840 

69 

2840 

1  06} 

3840  1  44 

4840  1  81} 

850 

32 

1850 

69 

2850 

1   07 

3850  1  44 

4850   1   82 

860 

32 

1860 

70 

2860 

1   07 

3860  1  45 

4860  1   82 

870 

33 

1870 

70 

2870 

1   08 

3870  1  45 

4870  1   83 

880 

33 

1880 

70} 

2880 

1    08 

3880  1  45} 

4880  1   83 

880 

33 

1890 

71 

2890 

1   08 

3890  1  46 

4890  1   83 

900 

34 

1900 

71 

2900 

1   09 

3900  1  46 

4900  1   84 

910 

34 

1910 

72 

2910 

1   09 

3910  1  47 

4910  1  84 

920 

341 

1920 

72 

2920 

1   09} 

3920  1  47 

4920   1   84} 

930 

35 

1930 

72 

2930 

1    10 

3930  1  47 

4930   1  85 

940 

35 

1940 

73 

2940 

1    10 

3940  1  48 

4940  1   85 

950 

36 

1950 

73 

2950 

1    11 

3950  1  48 

4950  1   86 

960 

36 

1960 

73} 

2960 

1    11 

3960  1  48} 

4960  1  86 

970 

36 

1970 

74 

2970 

1    11 

3970  1  49 

4970  1   86 

980 

37 

1980 

74 

2980 

1    12 

3980  1  49 

4980  1   87 

990 

37 

1990 

75 

2990 

1    12 

3990  1   50 

4990  1   87 

1000 

37} 

2000 

75 

3000 

1    12} 

4000   1  50 

5000  1   87} 

10,000  Lbs.  J 

53.75 

25.000  Lbs.$  9.37} 

40.000 

Lbs.  $15.00 

15,000 

5.62} 

30,000     " 

11.25 

45.000 

16.87} 

20,000 

7.50 

35,000     " 

13.12} 

50,000 

*'         18.75 

THE  DELBRIDGE  CO. 


ST.  LOUIS,  MO. 


f 

iC 

100              -003    Per  60  Lbs. 

1  r 

in    2000 

.1 

15 

,y                .016      "    32    " 
LDS.             ,oi|      "    30    " 

].( 

IU   Lbs. 

1 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .00 

7  Lbs.  .00 

2 

"     .00 

5     "     .00 

6      "     .00 

3 

"     .00 

6      "'     .00 

9     *'     .00 

10 

00* 

1010        504 

2010   1   004 

3010   1   50)  I 

4010  2  004 

20 

01 

1020        51 

2020   1  01 

3020  1   51 

4020   2   01 

30 

on 

1030        514 

2030  1  014 

3030  1   514 

4030  2  014 

40 

02 

1040        52 

2040   1  02 

3040   1    52 

4040  2  02 

50 

024 

1050       524 

2050  1   024 

3050  1    524 

4050  2  024 

60 

03 

1060        53 

2060  1   03 

3060   1   53 

4060  2  03 

70 

03$ 

1070        534 

2070  1  034 

3070   1   534 

4070  2  034 

80 

04 

1080        54 

2080   1  04 

3080   1   54 

4080  2  04 

90 

04i 

1090        544 

2090  1   041 

3090  1    541 

4090  2  04) 

100 

05 

1100        55 

2100   1   05 

3100  1    55 

4100  2  05 

110 

051, 

1110        554 

2110   1   051 

3110   1   554 

4110  2  054 

120 

06 

1120        56 

2120   1   06 

3120   1   56 

4120  2  06 

130 

061 

1130        564 

2130   1   064 

3130  1   564 

4130   2   06) 

140 

07 

1140        57 

2140   1  07 

3140   1   57 

4140   2  07 

150 

074 

1150        574 

2150   1   074 

3150   1   574 

4150  2  074 

160 

08 

1160        58 

2160   1   08 

3160   1   58 

4160  2  08 

170 

084 

1170        584 

2170   1   084 

3170  1   58) 

4170  2  084 

180 

09 

1180        59 

2180   1   09 

3180   1   59 

4180  2  09 

190 

094 

1190        594 

2190   1   094 

3190   1    594 

4190  2  094 

200 

10 

1200        60 

2200   1    10 

3200   1   60 

4200  2   10 

210 

104 

1210        604 

2210   1    104 

3210  1    601 

4210  2   101 

220 

11 

1220        61 

2220   1    11 

3220   1   61 

4220  2    11 

230 

114 

1230        614 

2230   1    114 

3230  1   611 

4230  2   114 

240 

12 

1240        62 

2240  1    12 

3240  1   62 

4240  2   12 

250 

124 

1250        624 

2250   1    124 

3250   1   621 

4250  2  124 

260 

13 

1260        63 

2260   1    13 

3260   1   63 

4260  2  13 

270 

134 

1270        634 

2270   1    134 

3270   1   634 

4270  2   13) 

280 

14 

1280        64 

2280   1    14 

3280   1   64 

4280  2   14 

290 

144 

1290        644 

2290   1    144 

3290   1   641 

4290  2   14) 

300 

15 

1300        65 

2300   1    15 

3300   1   65 

4300  2   15 

310 

154 

1310        654 

2310   1    154 

3310   1   654 

4310  2   154 

320 

16 

1320        66 

2320   1    16 

3320   1   66 

4320  2   16 

330 

164 

1330        664 

2330   1    164 

3330   1   664 

4330  2   164 

340 

17 

1340        67 

2340   1    17 

3340   1   67 

4340  2   17 

350 

174 

1350        674 

2350   1    171 

3350   1   671 

4350  2   17) 

360 

18 

1360        68 

2360   1    18 

3360  1   68 

4360  2   18 

370 

184 

1370        684 

2370   1   181 

3370   1   681 

4370  2   184 

380 

19 

1380        69 

2380   1   19 

3380   1   69 

4380  2   19 

390 

194 

1390        694 

2390   1    194 

3390   1  691 

4390  2   194 

400 

20 

1400        70 

2400   1   20 

3400   1  70 

4400  2  20 

410 

204 

1410        704 

2410   1   204 

3410.  1   701 

4410  2  204 

420 

21 

1420        71 

2420   1   21 

3420   1   71 

4420  2  21 

430 

211 

1430        711 

2430   1   211 

3430   1   714 

4430  2  21) 

440 

22 

1440        72 

2440  1   22 

3440   1   72 

4440   2   22 

450 

224 

1450        724 

2450   1   221 

3450  1   721 

4450  2   221 

460 

23 

1460        73 

2460   1   23 

3460   1   73 

4460   2   23 

470 

234 

1470        734 

2470   1   231 

3470   1   731 

4470  2  234 

480 

24 

1480        74 

2480   1   24 

3480   1   74 

4490  2  24 

490 

244 

1490        744 

2490  1   244 

3490   1    744 

4490   2   244 

BOO 

25 

1500        75 

2500   1   25 

3500   1   75 

4500   2   25 

510 

254 

1510        754 

2510   1   254 

3510   1   754 

4510   2   25) 

520 

26 

1520        76 

2520   1   26 

3520   1   76 

4520   2   26 

530 

264 

1530        764 

2530   1   261 

3530  1   764 

4530  2  264 

540 

27 

1540        77 

2540  1   27 

3540   1   77 

4540  2  27 

550 

274 

1550       774 

2550  1   271 

3550   1   77) 

4550   2   274 

560 

28 

1560        78 

2560   1   28 

3560  1   78 

4560   2   28 

570 

284 

1670        784 

2570   1   281 

3570  1    78) 

4570  2  284 

580 

29 

1580        79 

2580   1   29 

3580   1   79 

4580   2   29 

690 

294 

1590        794 

2590  1   294 

3590  1    791 

4590   2   294 

600 

30 

1600       80 

2600   1   30 

3600  1   80 

4600   2   30 

610 

304 

1610       804 

2610   1   301 

3610  1   804 

4610  2  304 

620 

31 

1620       61 

2620   1   31 

3620  1   81 

4820  2  31 

630 

311 

1630       811 

2630   1   311 

3630  1   814 

4630  2  311 

640 

32 

1640        82 

2640   1   32 

3640  1   82 

4840  2  32 

850 

324 

1650       824 

2650   1  324 

3850  1   821 

4650  2  321 

660 

33 

1660       83 

2660   1   33 

3660   1   83 

4660   2   33 

670 

334 

1670       831 

2670   1   331 

3670  1   83) 

4670  2  33) 

680 

34 

1680       84 

2680  1   34 

3680   1   84 

4680  2  34 

680 

341 

1690        844 

2690   1  341 

3690  1  84) 

4690  2  341 

700 

35 

1700        85 

2700  1  35 

3700  1   85 

4700  2  35 

710 

354 

1710       854 

2710  1   351 

3710   1   85) 

4710  2  351 

720 

36 

1720       86 

2720  1   36 

3720  1   86 

4720  2  36 

730 

361 

1730       861 

2730   1   361 

3730  1   861 

4730  2  36) 

740 

37 

1740       87 

2740  1  37 

3740  1   87 

4740  2  37 

750 

374 

1750        871 

2750  1   371 

3750   1   87) 

4750  2  371 

760 

38 

1760       88 

2760  1   38 

3760  1   88 

4760  2  38 

770 

384 

1770       881 

2770   1   381 

3770  1   88) 

4770  2  381 

780 

39 

1780       89 

2780   1   39 

3780   1   89 

4780  2  39 

790 

391 

1790       894 

2790   1   391 

3790   1   891 

4790  2  39) 

600 

40 

1800        90 

2800   1  40 

3800   1   90 

4800   2  40 

810 

404 

1810        904 

2810  1  401 

3910  1   901 

4610   2  401 

820 

41 

1820        91 

2820  1  41 

3820   1  91 

4820  2  41 

830 

414 

1830       914 

2830  1  411 

3830   1   911 

4830   2  411 

840 

42 

1840       92 

2840  1  42 

3840   1   92 

4840   2  42 

850 

424 

1850       921 

2850   1  421 

3850   1   921 

4850   2   421 

860 

43 

I860       93 

2860   1  43 

3860   1   93 

4860   2  43 

870 

434 

1870        931 

2870  1   434 

3870   1   93) 

4870   2  431 

680 

44 

I860       94 

2880   1  44 

3880   1   94 

4880   2  44 

880 

441 

1890        944 

2890   1   441 

3890   1   94) 

4890   2   441 

900 

45 

1900       95 

2900   1  45 

3900   1   95 

4900   2   45 

S10 

454 

1910       954 

2910  1  454 

3910   1   951 

4910   2   451 

920 

46 

1920       96 

2920  1  46 

3920   1   96 

4920  2  46 

930 

464 

1930        961 

2930  1   461 

3930   1   964 

4930  2  46) 

940 

47 

1940       97 

2940  1   47 

3940  1  97 

4940  2  47 

950 

474 

1950       974 

2950   1  471 

3950  1   97) 

4950  2  47) 

960 

48 

1960        98 

2960   1  48 

3960   1   98 

4960   2  48 

970 

481 

1970       984 

2970   1  484 

3970   1  98) 

4970   2  481 

980 

49 

1980       99 

2980  1  49 

3980   1  99 

4980  2  49 

[         990 

491 

1990       994 

2990  1  494 

3990  1  994 

4990  2  494 

*       1000 

50 

2000  1  OO 

3000   1   50 

4000  2  OO 

5000  2  50 

'J     10.000  Lbs. 

•5.00              2 

5.000  Lbs.Sl2.50 

40.000 

Lbs.  820.00 

i     15.000     •• 

7.50              3 

0.000     "      15.00 

45.000 

•*          22.50 

i     20.000     " 

10.00              3 

5.000     '•      17.50 

50,000 

"         25.00 

THE  DELBRIDGE  CO.       • 

ST 

.  LOUIS,  MO. 

n 

c< 

100 

.031    Per  60  Lbs. 
.02       '-',    32    " 
.011      "    30    '3 

1  9 

C    2000 

.1) 

D4 

Lbs. 

\1 

J  Lbs. 

1 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .00 

7  Lbs.  .00 

2    "     .00 

5     *'     .00 

8     "     .00* 

3    "     .00 

6     "     .00 

9     •■     .01 

10 

01 

1010       63 

2010  1   26 

3010   1  88 

4010  2  51 

20 

01 

1020       64 

2020   1   26 

3020   1   89 

4020  2  51 

30 

02 

1030       64 

2030  1  27 

3030   1  89 

4030  2  52 

40 

02* 

1040       65 

2040  1   27* 

3040  1   90 

4040  2  52* 

50 

03 

1050       66 

2050  1  28 

3050  1  91 

4050  2  53 

60 

04 

1060       66 

2060  1   29 

3060  1  91 

4060  2  54 

70 

04 

1070       67 

2070  1  29 

3070  1  92 

4070  2  54 

80 

05 

1080        67* 

2080  1  30 

3080  1  92* 

4080  2  55 

90 

06 

1090        68 

2090  1   31 

3090  1  93 

4090  2  56 

100 

06 

1100        69 

2100  1   31 

3100  1  94 

4100  2  56 

110 

07 

1110        69 

2110  1  32 

3110  1  94 

4110  2  57 

120 

074 

1120        70 

2120  1  32* 

3120  1   95 

4120  2  57* 

130 

OS 

1130       71 

2130  1  33 

3130  1  96 

4130  2  58 

140 

09 

1140       71 

2140  1  34 

3140  1  96 

4140  2  59 

150 

09 

1150        72 

2150  1  34 

3150  1  97 

4150  2  59 

160 

10 

1160        72* 

2160   1  35 

3160  1  97* 

4160  2  60 

170 

11 

1170        73 

2170   1   36 

3170  1   98 

4170  2  61 

180 

11 

1180       74 

2180  1   36 

3180  1  99 

4180  2  61 

190 

12 

1190       74 

2190  1  37 

3190  1  99 

4190  2  62 

200 

12* 

1200       75 

2200   1   37* 

3200  2  00 

4200  2  62* 

210 

13 

1210       76 

2210   1   38 

3210  2  01 

4210  2  63 

220 

14 

1220       76 

2220  1  39 

3220  2  01 

4220  2  64 

230 

14 

1230        77 

2230  1   39 

3230  2  02 

4230   2  64 

240 

15 

1240        77* 

2240  1  40 

3240  2  02* 

4240  2  65 

250 

16 

1250        78 

2250   1  41 

3250  2  03 

4250  2  66 

260 

16 

1260        79 

2260   1  41 

3280  2  04 

4260  2  66 

270 

17 

1270        79 

2270   1  42 

3270  2  04 

4270  2  67 

280 

17* 

1280        80 

2280   1  42* 

3280  2  05 

4280   2  67* 

290 

18 

1290       81 

2290  1  43 

3290  2  06 

4290   2  68 

300 

19 

1300       81 

2300   1  44 

3300  2  06 

4300   2  69 

310 

19 

1310        82 

2310   1  44 

3310  2  07 

4310   2  69 

320 

20 

1320        82* 

2320   1  45 

3320  2  07* 

4320  2   70 

330 

21 

1330       83 

2330  1  46 

3330  2  08 

4330  2  71 

340 

21 

1340       84 

2340  1  46 

3340  2  09 

4340  2  71 

350 

22 

1350       84 

2350  1  47 

3350  2  09 

4350  2  72 

360 

221 

1360       85 

2360   1  47* 

3360  2  10 

436P  2  72* 

370 

23 

1370       86 

2370  1  48 

3370  2  11 

4370  2  73 

380 

24 

1380       86 

2380  1  49 

3380  2  11 

4380  2  74 

390 

24 

1390       87 

2390   1  49 

3390  2  12 

4390  2  74 

400 

25 

1400        87* 

2400  1  50 

3400  2  12* 

4400  2  75 

410 

26 

1410        88 

2410   1   51 

3410  2  13 

4410  2  76 

420 

26 

1420       89 

2420  1  51 

3420  2  14 

4420  2  76 

430 

27 

1430       89 

2430   1  52 

3430  2  14 

4430  2  77 

440 

27* 

1440       90 

2440  1   52* 

3440  2  15 

4440  2  77* 

450 

28 

1450       91 

2450  1   53 

3450  2  16 

4450  2  78 

460 

29 

1460       91 

2460  1   54 

3460  2  16 

4460  2  79 

470 

29 

1470       92 

2470   1   54 

3470  2  17 

4470  2  79 

480 

30 

1480       92* 

2480  1   55 

3480  2  17* 

4480  2  80 

490 

31 

1490       93 

2490  1  56 

3490  2  18 

4490  2  81 

500 

31 

1500       94 

2500   1   56 

3500  2  19 

4500  2  81 

510 

32 

1510       94 

2510   1  57 

3510  2  19 

4510  2  82 

520 

32} 

1520       95 

2520  1   57i 

3520  2  20 

4520  2  82* 

530 

33 

1530       96 

2530   1  58 

3530  2  21 

4530  2  83 

540 

34 

1540       96 

2540   1  59 

3540  2  21 

4540  2  84 

550 

34 

1550       97 

2550   1   59 

3550  2  22 

4550  2  84 

560 

35 

1560       97* 

2560  1  60 

3560  2  22* 

4560  2  85 

570 

36 

1570       98 

2570   1  61 

3570  2  23 

4570  2   86 

580 

36 

1580       99 

2580   1  61 

3580  2  24 

4580   2  86 

590 

37 

1590       99 

2590  1  62 

3590  2  24 

4590  2  87 

600 

37* 

1600  1  00 

2600    1   62* 

3600  2  25 

4600  2  87* 

610 

38 

1610  1  01 

2610  1  63 

3610  2  26 

4610  2  88 

620 

39 

1620  1  01 

2620  1  64 

3620  2  26 

4620  2  89 

630 

39 

1630  1  02 

2630  1  64 

3630  2  27 

4630  2  89 

640 

40 

1640  1  02* 

2640  1  65 

3640  2  27* 

4640  2  90 

650 

41 

1650  1  03 

2650  1  66 

3650  2  28 

4650  2  91 

660 

41 

1660  1  04 

2660  1  66 

3660  2  29 

4660  2  91 

670 

42 

1670  1  04 

2670  1   67 

3670  2  29 

4670  2  92 

680 

421 

1680  1  05 

2680  1  67* 

3680  2  30 

4680   2   92* 

690 

43 

1690   1  06 

2690   1  68 

3690  2  31 

4690  2  93 

700 

44 

1700  1  06 

2700  1  69 

3700  2  31 

4700  2  94 

710 

44 

1710  1  07 

2710  1  69 

3710  2  Si 

4710  2  94 

720 

45 

1720  1  07* 

2720  1   70 

3720  2  :tzi 

4720  2  95 

730 

46 

1730  1  08 

2730   1  71 

3730  2  ;  3 

4730  2  96 

740 

46 

1740  1   09 

2740   1  71 

3740  2  34 

4740  2  96 

750 

47 

1750  1  09 

2750  1  72 

3750  2  34 

4750  2  97 

760 

47* 

1760   1   10 

2760  1   72* 

3760  2  35 

4760  2  97* 

770 

48 

1770  1   11 

2770  1   73 

3770  2  36 

4770  2  98 

780 

49 

1780  1   11 

2780   I   74 

3780  2  36 

4780  2  99 

790 

49 

1790  1   12 

2790   1   74 

3790  2  37 

4790  2  99 

800 

50 

1800  1   12* 

2800   1   75 

3800  2  37* 

4800  3  00 

810 

51 

1810  1   13 

2810   1  76 

3810  2  38 

4810  3  01 

820 

51 

1820   1  14 

2820   1  76 

3820  2  39 

4820  3  01 

630 

52 

1830  1    14 

2830  1  77 

3830  2  39 

4830  3  02 

640 

52* 

1840  1   15 

2840  1   77* 

3840  2  40 

4840  3  02* 

850 

53 

1850  1 

6 

2850   1   78 

3850  2  41 

4850  3  03        1 

860 

54 

1860   1   16 

2860  1   79 

3860  2  41 

4860  3  04 

870 

54 

1670   1   17 

2870  1   79 

3870  2  42 

4870  3  04 

680 

55 

1880   1   17* 

2880  1  80 

3880  2  42* 

4880  3  05 

890 

56 

1890   1   18 

2890  1  81 

3690  2  43 

4890  3  06 

900 

56 

1900  1   19 

2900  1  81 

3900  2  44 

4900  3  06 

910 

57 

i      1910  1   19 

2910  1  82 

3910  2  44 

4910  3  07 

920 

57* 

1920  1  20 

2920   1  82* 

3920  2  45 

4920  3  07*       | 

930 

58 

1930  1  21 

2930  1  83 

3930  2  46 

4930  3  08 

940 

59 

1940  1  21 

2940  1   84 

3940  2  46 

4940  3  09 

950 

59 

1950  1  22 

2950  1  84 

3950  2  47 

4950  3  09 

960 

60 

1960   1  22* 

2960  1  85 

3960  2  47* 

4960  3  10 

970 

61 

i      1970  1   23 

2970  1  86 

3970  2  48 

4970  3  11 

980 

61 

1980  1  24 

2980  1  86 

3980  2  49 

4980  3  11 

990 

62 

-    1990  1  24 

2990  1  87 

3990  2  49 

4990  3  12 

1000 

62* 

1      2000  1  25 

3000  1  87* 

4000  2  50 

5000  3  12* 

10.000  Lbs. 

36.25 

25.000  Lbs. $15.62* 

40,000  I 

Lbs.  $25.00 

15.000 

" 

9.37* 

30.000     "      18.75 

45.000 

28.12} 

20.000 

" 

12.50 

35.000     "     21.87* 

50,000 

31.25         ; 

THE  DELBRIDGE  CO. 


ST.  LOUIS,  MO. 


n 

H 

100 

.04*    Per  60  Lbs. 

1     [ 

:a  2000 

.0 

11  Lbs. 

.024      "    32    " 
.021      "    30    ?! 

Li 

IU  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .00 

7  Lbs.  .01 

2    "     .00 

5      "     .00 

B      "     .01 

3    "     .00 

6      ••     .00 

9     "     .01 

10 

01 

1010        76 

2010   1   51 

3010  2  26 

4010  3   01 

20 

01} 

1020        76} 

2020   1   51} 

3020  2  26} 

4020  3   01} 

30 

02 

1030        77 

2030   1   52 

3030  2  27 

4030   3   02 

40 

03 

1040        78 

2040   1   53 

3040  2  28 

4040  3  03 

SO 

04 

1050        79 

2050   1   54 

3050  2   29 

4050  3  04 

SO 

04} 

1060        79} 

2060   1   54} 

3060  2  29} 

4060   3   04} 

70 

OS 

1070        80 

2070   1   55 

3070  2  30 

4070  3  OS 

SO 

06 

1080        81 

2080   1   56 

3080  2  31 

4080   3   06 

SO 

07 

1090        82 

2090   1   57 

3090  2  32 

4090  3   07 

IDS 

07} 

1100        82} 

2100   1   57} 

3100  2  32} 

4100  3  07} 

110 

08 

1110        83 

2110   1   58 

3110  2  33 

4110  3  08 

120 

09 

1120        84 

2120   1   59 

3120  2  34 

4120  3   09 

130 

10 

1130        85 

2130   1   60 

3130  2  35 

4130  3   10 

140 

10} 

1140        85} 

2140   1   60} 

3140  2  35} 

4140  3   10} 

ISO 

11 

1150        86 

2150   1   61 

3150  2  36 

4150  3   11 

160 

12 

1160        87 

2160   1   62 

3160  2  37 

4160  3   12 

170 

13 

1170        88 

2170   1   63 

3170  2  38 

4170  3   13 

ISO 

13} 

1180        88} 

2180   1   63} 

3180  2  38} 

4180  3   13} 

ISO 

14 

1180        89 

2190   1   64 

3180  2  39 

4190  3   14 

200 

IS 

1200        90 

2200   1   65 

3200  2  40 

4200  3   15 

210 

16 

1210        91 

2210   1   66 

3210  2  41 

4210  3   16 

220 

16} 

1220        91} 

2220   1   66} 

3220  2  41} 

4220  3   16} 

230 

17 

1230        92 

2230   1   67 

3230  2  42 

4230  3   17 

240 

18 

1240        93 

2240   1   68 

3240  2  43 

4240  3   18 

250 

19 

1250        94 

2250   1   69 

3250  2  44 

4250  3   19 

260 

19} 

1260        94} 

2260   1   69} 

3260  2  44} 

4260  3   19} 

270 

20 

1270        95 

2270   1   70 

3270  2  45 

4270  3  20 

280 

21 

1280        96 

2280   1   71 

3280  2  46 

4280  3  21 

2S0 

22 

1290        97 

2290   1   72 

3280  2  47 

4290  3  22 

300 

22} 

1300        97} 

2300   1   72} 

3300  2  47} 

4300  3   22} 

310 

23 

1310        98 

2310   1   73 

3310  2  48 

4310  3   23 

320 

24 

1320        99 

2320   1   74 

3320   2  49 

4320  3  24 

330 

2S 

1330   1   00 

2330   1   75 

3330  2  50 

4330  3  25 

340 

25} 

1340   1   00} 

2340   1   75} 

3340  2  50} 

4340  3  25} 

350 

26 

1350   1   01 

2350   1   76 

3350  2  51 

4350  3  26 

360 

27 

1360   1   02 

2330   1   77 

3360  2  52 

4380  3  27 

370 

28 

1370   1   03 

2370   1   78 

3370  2  53 

4370  3  28 

380 

28} 

1380   1   03} 

2380   1   78} 

3380  2  53} 

4380  3   28} 

380 

29 

1390   1   04 

2390   1   79 

3380  2  54 

4390  3  29 

400 

30 

1400   1    05 

2400   1   80 

3400  2  55 

4400  3  30 

410 

31 

1410   1   06 

2410   1   81 

3410  2  56 

4410  3  31 

420 

31} 

1420   1   06} 

2420   1   81} 

3420  2  56} 

4420  3  31} 

430 

32 

1430   1   07 

2430   1   82 

3430  2  57 

4430  3  32 

440 

33 

1440   1   08 

2440   1   83 

3440  2  58 

4440  3  33 

450 

34 

1450   1   09 

2450   1   84 

3450  2  59 

4450  3  34 

460 

34} 

1460   1   09} 

2460   1   84} 

3460  2  59} 

4460  3  34} 

\  470 

35 

1470   1    10 

2470   1   85 

3470  2  60 

4470  3  35 

480 

36 

1480   1    11 

2480   1   86 

3480  2  61 

4460  3  36 

4S0 

37 

1490   1    12 

2490   1   87 

3490  2  62 

4480  3  37 

500 

37} 

1500   1    12} 

2500   1   87} 

3500  2  62} 

4500  3  37} 

510 

38 

1510   1    13 

2510   1   88 

3510  2  63 

4510  3  38 

520 

39 

1520   1    14 

2520   1   89 

3520  2  64 

4520  3  39 

530 

40 

1530   1    15 

2530   1   90 

3530  2  65 

4530  3  40 

540 

40} 

1540   1    15} 

2540   1   90} 

3540  2  65} 

4540   3   40} 

550 

41 

1550   1    16 

2550   1   91 

3550  2  66 

4550  3  41 

560 

42 

1560   1    17 

2560   1   92 

3560   2  67 

4560  3  42 

570 

43 

1570   1    18 

2570   1   93 

3570  2  68 

4570  3  43 

580 

43} 

1580   1    18} 

2580   1   93} 

3580  2  68} 

4580  3  43} 

580 

44 

1580   1    19 

2590   1   94 

3590  2  69 

4590  3  44 

600 

45 

1600   1   20 

2600   1   95 

3600  2  70 

4600  3  45 

S10 

46 

1610   1   21 

2810   1   96 

3810  2  71 

4810  3  46 

820 

46} 

1620   1   21} 

2620   1   96} 

3620  2  71} 

4620   3  46} 

630 

47 

1830   1   22 

2630   1   97 

3630  2  72 

4630  3  47 

640 

48 

1640   1   23 

2640   1   98 

3640  2  73 

4840  3  48 

650 

49 

1650   1   24 

2650   1   99 

3650  2  74 

4650  3  49 

660 

49} 

1660   1   24} 

2660   1   99} 

3860  2  74} 

4660  3  49} 

670 

50 

1670   1   25 

2670  2  00 

3670  2  75 

4670  3   50 

680 

51 

1680   1   26 

2680  2  01 

3680  2  76 

4880  3  51 

690 

52 

1680   1   27 

2690  2  02 

3890  2  77 

4690  3   52 

700 

52} 

1700   1   27} 

2700  2  02} 

3700  2  77} 

4700  3  52} 

710 

53 

1710   1   28 

2710  2  03 

3710  2  78 

4710  3  53 

720 

54 

1720   1   29 

2720  2  04 

3720  2  79 

4720  3  54 

730 

55 

1730   1   30 

2730   2  05 

3730  2  80 

4730  3   55 

740 

55} 

1740   1   30} 

2740  2  05} 

3740  2  80} 

4740  3   55} 

750 

56 

1750  1   31 

2750  2  06 

3750  2  81 

4750  3  56 

760 

57 

1760   1   32 

2760  2  07 

3760  2  82 

4760  3  57 

770 

58 

1770   1   33 

2770  2  08 

3770  2  83 

4770  3  58 

780 

58} 

1780   1   33} 

2780  2  08} 

3780  2  83} 

4780  3   58} 

7S0 

59 

1780   1   34 

2790  2  09 

3790  2  84 

4790  3  59 

800 

60 

1800   1   35 

2800  2   10 

3800  2  85 

4800  3  60 

610 

61 

1810   1   36 

2810  2   11 

3810  2  86 

4810  3  61 

620 

61} 

1820   1   36} 

2820  2   11} 

3820  2  86} 

4820  3  61} 

830 

62 

1830   1   37 

2830  2   12 

3830  2  87 

4830  3  62 

640 

63 

1840   1   38 

2840  2   13 

3640  2  88 

4840  3  63 

850 

64 

1850   1   39 

2850  2   14 

3850  2  89 

4850  3  64 

B60 

64} 

1860   1   39} 

2860  2   14} 

3860  2  89} 

4860   3   64} 

870 

65 

1870   1   40 

2670  2   15 

3870  2  90 

4870  3  65 

880 

66 

1880   1  41 

2880  2   16 

3680  2  91 

4880  3  66 

880 

67 

1890   1  42 

2890  2   17 

3890  2  92 

4890  3  67 

800 

67} 

1900   1  42} 

2900   2   17} 

3900   2  92} 

4900  3  67} 

910 

68 

1910   1  43 

2910  2   18 

3910  2  93 

4910  3  68 

920 

69 

1920   1   44 

2920  2   19 

3920  2  94 

4920  3  69 

930 

70 

1930   1   45 

2930  2  20 

3930  2  95 

4930  3  70 

940 

70} 

1940   1   45} 

2940  2  20} 

3940  2  95} 

4940  3   70} 

950 

71 

1950   1   46 

2950  2  21 

3950  2  96 

4950  3   71 

960 

72 

1960   I   47 

2960  2  22 

39S0  2  97 

4960  3  72 

970 

73 

1970   1   48 

2970  2  23 

3970  2  98 

4970   3   73 

980 

73} 

1980   1   48} 

2980  2  23} 

3980  2  98} 

4980  3   73} 

990 

74 

1990   1   49 

2990  2  24 

3990  2  99 

4990  3  74 

1000 

78 

2000   1   50 

3000  2  25 

4000  3  00 

5000  3  75 

10.000  Lbs. 

S7.50          1    25.000  Lbs. SIS. 75          1    40,000  I 

bs.  $30.00 

15.000 

•■ 

11.25          i    30.000     "      22.50          1    45.000 

33.75 
37.50         1 

20.000 

•  • 

15.00               35.000     "      26.26          I    50.000 

THE  DELBRIDGE  CO. 


ST.  LOUIS,  MO. 


J) 

81 

100 
Lbs. 

D5i    Per  60  Lbs.  |      A    • 
928      !'    32    "             j 
92g     "    30    *;            1. 

7C   2000 
Id  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .00 

7  Lbs.  . 

01 

2    "    .00 

5     "     .00 

e    " 

01 

3    "     .00 

6     **     .01 

9    ■•    . 

91 

10 

01 

1010       88 

2010  1   76 

3010  2  63 

4010  3  51 

20 

02 

1020        89 

2020   1   77 

3020  2  64 

4020  3   52 

30 

03 

1030        90 

2030  1   78 

3030  2  65 

4030  3  53 

40 

035 

1040        91 

2040   1   78} 

3040  2  66 

4040  3  53} 

SO 

04 

1050        92 

2050   1   79 

3050  2  67 

4050  3  54 

60 

OS 

1060        93 

2080   1   80 

3060  2  68 

4060  3  55 

70 

06 

1070        94 

2070   1   81 

3070  2  69 

4070  3  56 

80 

07 

1080        94} 

2080   1   82 

3080  2  69} 

4080  3  57 

90 

08 

1090        95 

2090   1   83 

3090  2  70 

4030  3  58 

100 

09 

1100        96 

2100   1   84 

3100  2  71 

4100  3  59 

110 

10 

1110       97 

2110   1  85 

3110  2  72 

4110  3  60 

120 

10} 

1120       98 

2120   1   85} 

3120  2  73 

4120  3  60} 

130 

11 

1130       99 

2130  1   86 

3130  2  74 

4130  3  61 

HO 

12 

1140   1   OO 

2140  1   87 

3140  2  75 

4140  3  62 

150 

13 

1150  1  01 

2150   1   88 

3150  2  76 

4150  3  63 

160 

14 

1160   1   01} 

2160   1   89 

3160  2  76} 

4160  3  64 

170 

15 

1170  1   02 

2170   1   90 

3170  2  77 

4170  3  65 

180 

16 

1180  1   03 

2180   1   91 

3180  2  78 

4180  3  66 

130 

17 

1190   1   04 

2190   1   92 

3190  2  79 

4190  3  67 

200 

17i 

1200   1   05 

2200   1   92} 

3200  2  80 

4200  3  67} 

210. 

18 

1210  1   06 

2210   1   93 

3210  2  81 

4210  3  68 

220 

19 

1220   1   07 

2220   1   94 

3220  2  82 

4220  3  69 

230 

20 

1230   1   08 

2230   1   95 

3230  2  83 

4230  3  70 

240 

21 

1240   1   08} 

2240   I   96 

3240   2  831 

4240  3  71 

250 

22 

1250   1   09 

2250  1   97 

3250  2  84 

4250  3  72 

260 

23 

1260   1    10 

2260   1   98 

3260  2  85 

4260  3   73 

270 

24 

1270   1    11 

2270   1   99 

3270  2  86 

4270  3  74 

280 

241 

1280  1   12 

2280   1   99} 

3280  2  87 

4280  3  74} 

290 

25 

1290   1    13 

2290  2  00 

3290  2  88 

4290  3  75 

300 

26 

1300   1   14 

2300  2  01 

3300  2  89 

4300  3  76 

310 

27 

1310   1   15 

2310  2  02 

3310  2  90 

4310  3  77 

320 

28 

1320   1   151 

2320  2  03 

3320  2  901 

4320  3  78 

330 

29 

1330   1   16 

2330  2  04 

3330  2  91 

4330  3  79 

340 

30 

1340  1   17 

2340  2  05 

3340  2  92 

4340  3  80 

350 

31 

1350   1    18 

2350  2  06 

3350  2  93 

4350  3  81 

360 

311 

1360   1    19 

2360  2  06} 

3360  2  94 

4360  3  81} 

370 

32 

1370   1   20 

2370  2  07 

3370  2  95 

4370  3  82 

380 

33 

1380   1   21 

2380  2  08 

3380  2  96 

4380  3  83 

390 

34 

1390  1   22 

2390  2  09 

3390  2  97 

4390  3  84 

400 

35 

1400   1   221 

2400  2  10 

3400  2  97} 

4400  3  85 

410 

36 

1410   1   23 

2410  2   11 

3410  2  98 

4410  3  86 

420 

37 

1420   1   24 

2420  2   12 

3420  2  99 

4420  3  87 

430 

38 

1430   1   25 

2430  2   13 

3430  3  00 

4430  3  88 

440 

381 

1440   1   26 

2440  2  13} 

3440  3  01 

4440  3  88} 

450 

39 

1450   1   27 

2450  2  14 

3450  3  02 

4450  3  89 

460 

40 

1460   1   28 

2460  2  15 

3460  3  03 

4460  3  90 

470 

41 

1470   1   29 

2470  2   16 

3470  3  04 

4470  3  91 

480 

42 

1480   1   29} 

2480  2   17 

3480  3  04} 

4480  3  92 

490 

43 

1490   1  30 

2490  2   18 

3490  3  05 

4490  3  93 

500 

44 

1500   1  31 

2500  2   19 

3500  3  06 

4500  3  94 

510 

45 

1510   1  32 

2510  2  20 

3510  3  07 

4510  3  95 

520 

451 

1520   1   33 

2520  2  201 

3520  3  08 

4520  3  95} 

530 

46 

1530   1   34 

2530  2  21 

3530  3  09 

4530  3  96 

540 

47 

1540   1  35 

2540  2  22 

3540  3   10 

4540  3  97 

650 

48 

1550   1  36 

2550  2  23 

3550  3  11 

4550  3  98 

560 

49 

1560  1  36} 

2560  2  24 

3560  3  11} 

4560  3  99 

570 

50 

1570   1  37 

2570  2  25 

3570  3   12 

4570  4  00 

580 

51 

1580   1  38 

2580  2  26 

3580  3  13 

4580  4  01 

590 

52 

1590  1   39 

2590  2  27 

3590  3  14 

4590  4  02 

600 

521 

1600   1  40 

2600  2  271 

3600  3  15 

4600  4  02} 

610 

53 

1610   1  41 

2610  2  28 

3610  3  16 

4610  4  03 

620 

54 

1620   1  42 

2620  2  29 

3620  3   17 

4620  4  04 

630 

55 

1830   1  43 

2630  2  30 

3630  3   18 

4630  4  05 

640 

56 

1640   1  43} 

2640  2  31 

3640  3   18} 

4640  4  06 

650 

57 

1650   1  44 

2650  2  32 

3650  3   19 

4650  4  07 

660 

58 

1660  1  43 

2680  2  33 

3660  3  20 

4660  4  08 

670 

59 

1670   1  46 

2670  2  34 

3670  3  21 

4670  4  09 

680 

591 

1880  1  47 

2680  2  34} 

3680  3  22 

4880  4  09} 

690 

60 

1690  1  48 

2690  2  35 

3690  3  23 

4690  4  10 

700 

61 

1700   1  49 

2700  2  36 

3700  3  24 

4700  4   11 

710 

62 

1710   1  50 

2710  2  37 

3710  3  25 

4710  4  12 

720 

63 

1720   1   50} 

2720  2  38 

3720  3  25} 

4720  4  13 

730 

64 

1730   1   51 

2730  2  39 

3730  3  26 

4730  4   14 

740 

65 

1740   1   52 

2740  2  40 

3740  3  27 

4740  4  15 

750 

66 

1750   1   53 

2750  2  41 

3750  3  28 

4750  4  16 

760 

661 

1760   1   54 

2760  2  41} 

3760  3  29 

4760  4   16} 

770 

67 

1770   1   55 

2770  2  42 

3770  3  30 

4770  4   17 

780 

68 

1790   1   56 

2760  2  43 

3780  3  31 

4780  4   18 

790 

69 

1790   1   57 

2790  2  44 

3790  3  32 

4790  4  19 

800 

70 

1800   1   57} 

2900  2  45 

3800  3  32} 

4800  4  20 

610 

71 

1610   1   58 

2610  2  46 

3110  3  33 

4810  4  21 

620 

72 

1820   1   59 

2820  2  47 

3820  3  34 

4820  4  22 

830 

73 

1830   1   60 

2830  2  48 

3830  3  35 

4B30  4  23 

640 

731 

1840   1  61 

2840  2  48} 

3840  3  36 

4840  4  23} 

850 

74 

1850   1   62 

2650  2  49 

3850  3  37 

4850  4  24 

860 

75 

1860   1   63 

2860  2  50 

3860  3  38 

4860  4  25 

870 

76 

1870   1   64 

2870  2  51 

3870  3  39 

4870  4  26 

680 

77 

I960   1   64} 

2680  2  52 

3680  3  39} 

4880  4  27 

890 

78 

1890   1   65 

2890  2  53 

3890  3  40 

4890  4  28 

900 

79 

1900   1   66 

2900  2  54 

3900  3  41 

4900  4  29 

910 

80 

1910   1   67 

2910  2  55 

3910  3  42 

4910  4  30 

920 

801 

1920   1   68 

2920  2  55} 

3920  3  43 

4920  4  30} 

930 

81 

1930  1   69 

2930  2  56 

3930  3  44 

4930  4  31 

940 

82 

1940  1   70 

2940  2  57 

3940  3  45 

4940  4  32 

950 

83 

1950  1   71 

2950  2  58 

3950  3  46 

4950  4  33 

960 

84 

1960  1   711 

2960  2  59 

3960  3  461 

4960  4  34 

970 

85 

1970  1   72 

2970  2  60 

3970  3  47 

4970  4  35 

980 

86 

1980   1   73 

2960  2  61 

3990  3  48 

4980  4  36 

990 

87 

1990   1   74 

2990  2  62 

3990  3  49 

4990  4  37 

1000 

87} 

2000  1   75 

3000  2  621 

4000  3  50 

5000  4  38} 

10.000  Lbt. 

88.75 

25 

000  Lbs.S21.871 

40.000  1 

.bS.  $35.00 

15.000 

«  » 

13.12} 

30 

000     "     26.25 

45.000 

39.37} 

20.000 

1  • 

17.50 

35 

000     "     30.62} 

50.000 

"•        43.75 

THE  DELBRIDGE  CO.       - 

ST.  LOUIS,  MO. 

if 

n* 

100 

.06      Per  60  Lbs. 

0  1 

in   2000 

11 

)c 

Lbs. 

.032      "    32    " 
.03        "    30    " 

2J 

JU  Lbs. 

i 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .00 

7  Lbs. 

01 

2 

••    .00 

5      "     .OOi 

6     "     . 

01 

3 

"     .00 

6      "     .01 

9     "     . 

01 

10 

01 

1010   1   01 

2010  2  01 

3010  3  01 

4010  4  01 

20 

02 

1020   1   02 

2020  2  02 

3020  3  02 

4020  4  02 

30 

03 

1030   1   03 

2030  2  03 

3030  3  03 

4030  4  03 

40 

04 

1040   1    04 

2040  2  04 

3040  3  04 

4040  4   04 

SO 

05 

1050   1   05 

2050   2  OS 

3050  3  OS 

4050  4   05 

60 

06 

1060    1    06 

2060   2  06 

3060  3  06 

4060  4  06 

70 

07 

1070    1    07 

2070   2  07 

3070  3  07 

4070  4  07 

80 

08 

1080   1   08 

2080   2   08 

3080  3  08 

4080  4   08 

90 

09 

1090   1    09 

2090  2  09 

3090  3  09 

4090  4  09 

100 

10 

1100   1    10 

2100  2   10 

3100  3   10 

4100  4   10 

110 

11 

1110   1    11 

2110  2   11 

3110  3   11 

4110  4   11 

120 

12 

1120   1    12 

2120   2   12 

3120  3   12 

4120  4   12 

130 

13 

1130   1    13 

2130  2   13 

3130  3   13 

4130  4   13 

140 

14 

1140   1    14 

2140  2   14 

3140  3   14 

4140  4   14 

150 

IS 

1150   1    15 

2150  2   15 

3150  3   15 

4150  4   IS 

160 

16 

1160   1    16 

2160  2   16 

3160  3   16 

4160  4    16 

170 

17 

1170   1    17 

2170  2   17 

3170  3   17 

4170  4   17 

180 

18 

1180   1    18 

2180  2   18 

3180  3   18 

4180  4   18 

190 

19 

1190   1    19 

2190  2   19 

3190   3   19 

4190  4    19 

200 

20 

1200   1   20 

2200  2  20 

3200  3  20 

4200  4   20 

210 

21 

1210   1   21 

2210  2  21 

3210  3  21 

4210  4   21 

220 

22 

1220   1   22 

2220   2  22 

3220  3  22 

4220  4   22 

230 

23 

1230   1   23 

2230   2  23 

3230  3  23 

4230  4   23 

240 

24 

1240   1   24 

2240  2  24 

3240  3  24 

4240  4   24 

250 

25 

1250   1    25 

2250   2  25 

3250  3   25 

4250  4  25 

260 

26 

1260   1   26 

2260  2  26 

3260  3  26 

4260  4   26 

270 

27 

1270   1   27 

2270   2  27 

3270  3  27 

4270  4   27 

280 

28 

1280   1   28 

2280   2  28 

3200  3  28 

4280  4  28 

290 

29 

1290   1   29 

2290   2   29 

3290  3  29 

4290  4  29 

300 

30 

1300   1   30 

2300  2  30 

3300  3  30 

4300  4  30 

310 

31 

1310   1   31 

2310   2  31 

3310  3  31 

4310  4  31 

320 

32 

1320   1   32 

2320   2  32 

3320  3  32 

4320  4  32 

330 

33 

1330   1   33 

2330   2  33 

3330  3  33 

4330  4  33 

340 

34 

1340   1   34 

2340  2  34 

3340  3  34 

4340  4  34 

350 

35 

1350   1   35 

2350  2  35 

3350  3  35 

4350  4   35 

360 

36 

1360   1    36 

2360   2   36 

3360  3  36 

4360  4   36 

370 

37 

1370   1   37 

2370   2   37 

3370  3  37 

4370  4  37 

380 

38 

1380   1   38 

2380   2   38 

3380  3  38 

4380  4  38 

390 

39 

1390   1   39 

2390   2  39 

3390  3  39 

4390  4  39 

400 

40 

1400   1   40 

2400   2  40 

3400  3  40 

4400  4  40 

410 

41 

1410   1   41 

2410  2  41 

3410  3  41 

4410  4  41 

420 

42 

1420   1   42 

2420   2  42 

3420  3  42 

4420  4  42 

430 

43 

1430   1   43 

2430  2  43 

3430  3  43 

4430  4  43 

440 

44 

1440   1   44 

2440  2  44 

3440  3  44 

4440  4  44 

450 

45 

1450   1   45 

2450  2  45 

3450  3  45 

4450  4   45 

460 

46 

1460   1   46 

2460  2  46 

3460  3  46 

4460  4  46 

470 

47 

1470   1   47 

2470  2  47 

3470  3  47 

4470  4  47 

480 

48 

1480   1   48 

24B0  2  48 

3480  3  48 

4480  4  48 

490 

49 

1490   1   49 

2490  2  49 

3490  3   49 

4490  4  49 

500 

50 

1500   1   50 

2500  2  50 

3500  3  50 

4500  4  50 

510 

51 

1510   1   51 

2510  2  51 

3510  3  SI 

4510  4  51 

520 

52 

1520   1   52 

2520  2  52 

3520  3  52 

4520  4  52 

530 

53 

1530   1   53 

2530  2  53 

3530  3  53 

4530  4  53 

540 

54 

1540   1   54 

2540  2  54 

3540  3  54 

4540  4   54 

550 

55 

1550   1   55 

2550  2  55 

3550  3  55 

4550  4  55 

560 

56 

1560   1   56 

2560  2  56 

3560   3  56 

4560  4   56 

570 

57 

1570   1   57 

2570  2  S7 

3570  3  57 

4570  4  57 

580 

58 

1580   1   58 

2580  2  58 

3580  3  58 

4560  4  58 

590 

59 

1590   1   59 

2590  2  59 

3590   3  59 

4590  4   59 

600 

60 

1600   1   60 

2600   2  60 

3600   3  60 

4600  4  60 

610 

61 

1610   1   61 

2610  2  61 

3610  3  61 

4610  4  61 

620 

62 

1620   1   62 

2620   2  62 

3620  3  62 

4620  4  62 

630 

63 

1630   1   63 

2630   2  63 

3630  3   63 

4630  4  63 

640 

64 

1640   1   64 

2640  2  64 

3640   3  64 

4640  4  64 

650 

65 

1650   1   65 

2650  2  65 

3650  3  65 

4650  4  65 

660 

66 

1660   1   66 

2660  2  66 

3660  3  66 

4660  4   66 

670 

67 

1670   1   67 

2670  2  67 

3670  3  67 

4670  4  67 

680 

68 

1680   1   68 

2680  2  68 

3680  3  68 

4680  4   68 

890 

69 

1690   1   69 

2690  2  69 

3690  3  69 

4690  4   69 

700 

70 

1700   1   70 

2700  2  70 

3700  3  70 

4700  4  70 

710 

71 

1710   1   71 

2710  2  71 

3710  3  71 

4710  4  71 

720 

72 

1720   1   72 

2720  2  72 

3720  3  72 

4720  4  72 

730 

73 

1730   1   73 

2730  2  73 

3730  3  73 

4730  4  73 

740 

74 

1740   1   74 

2740  2  74 

3740  3  74 

4740  4   74 

750 

75 

1750   1   75 

2750  2  75 

3750  3  75 

4750  4   7S 

760 

76 

1760   1   76 

2760  2  76 

3760  3  76 

4760  4  76 

770 

77 

1770   1   77 

2770  2  77 

3770  3  77 

4770  4  77 

780 

78 

1780   1   78 

2780  2  78 

3780  3  78 

4780  4  78 

790 

79 

1790   1   79 

2790  2  79 

3790  3  79 

4790  4  79 

800 

80 

1800   1   80 

2800  2  80 

3800  3  80 

4800  4  80 

810 

81 

1810   1   81 

2810  2  81 

3810  3  81 

4810  4  81 

820 

82 

1820   1   82 

2820   2  82 

3820  3  82 

4820  4  82 

830 

83 

1830   1   83 

2830   2  83 

3830  3  83 

4830  4  83 

840 

84 

1840   1   84 

2840  2  84 

3840  3  84 

4640  4  84 

850 

85 

1850   1   85 

2850  2  85 

3850  3  85 

4850  4   85 

860 

86 

1860   1   86 

2860  2  86 

3860  3  86 

4860  4  86 

870 

87 

1870   1   87 

2870  2  87 

3870  3  87 

4870  4  87 

880 

88 

1880   1   88 

2880  2  88 

3880  3  88 

4880  4  88 

880 

89 

1890   1   89 

2890  2  89 

3890  3  89 

4690  4  89 

900 

90 

1900   1   90 

2900  2  90 

3900  3  90 

4900  4   90 

910 

91 

1910   1   91 

2910  2  91 

3910  3  91 

4910  4  91 

920 

92 

1920   1   92 

2920  2  92 

3920  3  92 

4920  4  92 

930 

93 

1930   1   93 

2930  2  93 

3930  3  93 

4930  4  93 

940 

94 

1940   1   94 

2940  2  94 

3940  3  94 

4940  4  94 

950 

95 

1950  1   95 

2950   2   95 

3950  3  95 

4950  4  95 

960 

96 

1960   1   96 

2960  2  96 

3960  3  96 

4960  4  96 

970 

97 

1970   1  97 

2970  2  97 

3970  3  97 

4970  4  97 

990 

98 

1980   1   98 

2980  2  98 

3980  3  98 

4980  4  98 

990 

99 

1990  1   99 

2990  2  99 

3990  3  99 

4990  4  99 

1000   1  00 

2000   2  00 

3000  3  00 

4000  4  00 

5000  5  00 

10.000  Lbs.S 

10.00 

25.000  Lbs.  $25.00 

40.00 

1  Lbs.  *40.OO 

15.000 

15.00 

30.000     "     30.00 

45.001 

1    "         45.00 

1     20.000 

•  • 

20.00 

35.000     "     35.00 

50.00 

)    "         SO. 00 
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lie 

100 
Lbs. 

.06?    Per  60  Lbs. 
.036      "    32    " 
.031      "    30    " 

2.2 

C   2000 
Jj  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .00 

7  Lbs.  .01 

2 

••    .00 

5     "     .01 

8     "     .01 

3 

'•     .00 

6     ••     .01 

9     •*     .01 

10 

01 

1010   1    14 

2010  2  26 

3010  3  3D 

4010  4  51 

20 

02 

1020   1    15 

2020  2  27 

3020  3  40 

4020  4  52 

30 

03 

1030  1   16 

2030  2  28 

3030  3  41 

4030  4  53 

40 

041 

1040  1    17 

2040  2  291 

3040  3  42 

4040  4  541 

50 

06 

1050  1    18 

2050  2  31 

3050  3  43 

4050  4  56 

60 

07 

1060  1    19 

2060  2  32 

3060  3  44 

4060  4  57 

70 

08 

1070   1   20 

2070  2  33 

3070  3  45 

4070  4  58 

80 

09 

1080  1   211 

2060  2  34 

3080  3  46} 

4080  4  59 

80 

10 

1090  1   23 

2090  2  35 

3090  3  48 

4090  4  60 

100 

11 

1100  1   24 

2100  2  36 

3100  3  49 

4100  4  61 

110 

12 

1110   1   25 

2110  2  37 

3110  3  50 

4110  4  62 

120 

134 

1120  1   26 

2120  2  381 

3120  3  51 

4120  4  63) 

130 

15 

1130   1    27 

2130  2  40 

3130  3  52 

4130  4  65 

140 

16 

1140  1   28 

2140  2  41 

3140  3  53 

4140  4  66 

150 

17 

1150   1    29 

2150  2  42 

3150  3  54 

4150  4  67 

160 

18 

1160   1    301 

2160  2  43 

3160  3  55} 

4160  4  68 

170 

19 

1170   1    32 

2170  2  44 

3170  3  57 

4170  4  69 

180 

20 

1180  1   33 

2180  2  45 

3180  3  58 

4180  4  70 

190 

21 

1190   1   34 

2190  2  46 

3190  3  59 

4190  4  71 

200 

22i 

1200   1   35 

2200  2  471 

3200  3  60 

4200  4  72} 

210 

24 

1210  1  36 

2210  2  49 

3210  3  61 

4210  4  74 

220 

25 

1220  1   37 

2220  2  50 

3220  3  62 

4220  4  75 

230 

26 

1230  1   38 

2230  2  51 

3230  3  63 

4230  4  76 

240 

27 

1240  1   391 

2240  2  52 

3240  3  64} 

4240  4  77 

250 

28 

1250  1   41 

2250  2  53 

3250  3  66 

4250  4  78 

260 

29 

1260  1  42 

2260  2  54 

3260  3  67 

4260  4  79 

270 

30 

1270  1  43 

2270  2  55 

3270  3  68 

4270  4  80 

280 

311 

1280   1  44 

2280  2  561 

3280  3  69 

4280  4  811 

290 

33 

1290  1  45 

2290  2  58 

3290  3  70 

4290  4  83 

300 

34 

1300   1  46 

2300  2  59 

3300  3  71 

4300  4  84 

310 

35 

1310   1  47 

2310  2  60 

3310  3  72 

4310  4  85 

320 

36 

1320  1   481 

2320  2  61 

3320  3  73} 

4320  4  86 

330 

37 

1330  1  50 

2330  2  62 

3330  3  75 

4330  4  87 

340 

38 

1340   1   51 

2340  2  63 

3340  3  76 

4340  4  88 

350 

39 

1350  1   52 

2350  2  64 

3350  3  77 

4350  4  89 

360 

401 

1360  1   5;i. 

2360  2  651 

3360  3  78 

4360  4  90) 

370 

42 

1370  1  54 

2370  2  67 

3370  3  79 

4370  4  92 

380 

43 

1380  1  55 

2380  2  68 

3380  3  80 

4380  4  93 

390 

44 

1390  1  56 

2390  2  69 

3390  3  81 

4390  4  94 

400 

45 

1400  1  571 

2400  2  70 

3400  3  82} 

4400  4  95 

410 

46 

1410  1   59 

2410  2  71 

3410  3  84 

4410  4  96 

420 

47 

1420  1  60 

2420  2  72 

3420  3  85 

4420  4  97 

430 

48 

1430  1  61 

2430  2  73 

3430  3  86 

4430  4  98 

440 

491 

1440  1   62 

2440  2  741 

3440  3  87 

4440  4  99} 

450 

51 

1450  1  63 

2450  2  76 

3450  3  88 

4450  5  01 

460 

52 

1460  1  64 

2460  2  77 

3460  3  89 

4460  5  02 

470 

53 

1470  1  65 

2470  2  78 

3470  3  90 

4470  5  03 

480 

54 

1480  1   661 

2480  2  79 

3480  3  91} 

4480  5  04 

490 

55 

1490  1  68 

2490  2  80 

3490  3  93 

4490  5  05 

500 

56 

1500  1  69 

2500  2  81 

3500  3  94 

4500  5  06 

510 

57 

1510   1   70 

2510  2  82 

3510  3  95 

4510  5  07 

520 

581 

1520  1   71 

2520  2  83} 

3520  3  96 

4520  5  08} 

530 

60 

1530  1   72 

2530  2  85 

3530  3  97 

4530  5  10 

540 

61 

1540  1   73 

2540  2  86 

3540  3  98 

4540  5  11 

550 

62 

1550  1   74 

2550  2  87 

3550  3  99 

4550  5  12 

560 

63 

1560  1   751 

2560  2  88 

3560  4  00} 

4560  5  13 

570 

64 

1570  1   77 

2570  2  89 

3570  4  02 

4570  5  14 

580 

65 

1580   1  78 

2580  2  90 

3580  4  03 

4580  5  15 

590 

66 

1590  1   79 

2590  2  91 

3590  4  04 

4590  5  16 

600 

67} 

1600  1  80 

2600  2  92} 

3600  4  05 

4600  5  17} 

610 

69 

1610   1  81 

2610  2  94 

3610  4  06 

4610  5  19 

620 

70 

1620   1   82 

2620  2  95 

3620  4  07 

4620  5  20 

630 

71 

1630  1   83 

2630  2  96 

3630  4  08 

4630  5  21 

640 

72 

1640  1  841 

2640  2  97 

3640  4  09} 

4640  5  22 

650 

73 

1650  1  86 

2650  2  98 

3650  4  11 

4650  5  23 

660 

74 

1660  1   87 

2660  2  99 

3660  4  12 

4660  5  24 

670 

75 

1670  1   88 

2670  3  00 

3670  4  13 

4670  5  25 

680 

761 

1680   1  89 

2680  3  Oil 

3680  4  14 

4680  5  26) 

690 

78 

1690  1  90 

2690  3  03 

3690  4  15 

4690  S  28 

700 

79 

1700  1  91 

2700  3  04 

3700  4  16 

4700  5  29 

710 

80 

1710  1  92 

2710  3  05 

3710  4  17 

4710  5  30 

720 

81 

1720  1   931 

2720  3  06 

3720  4  18} 

4720  5  31 

730 

82 

1730  1  95 

2730  3  07 

3730  4  20 

4730  5  32 

740 

83 

1740  1  96 

2740  3  08 

3740  4  21 

4740  5  33 

750 

84 

1750  1   97 

2750  3  09 

3750  4  22 

4750  5  34 

760 

851 

1760  1  98 

2760  3  10} 

3760  4  23 

4760  5  35} 

770 

87 

1770  1   99 

2770  3  12 

3770  4  24 

4770  5  37 

780 

88 

1780  2  00 

2780  3  13 

3780  4  25 

4760  5  38 

790 

89 

1790  2  01 

2790  3  14 

3790  4  26 

4790  5  39 

800 

90 

1800  2  021 

2800  3  15 

3800  4  27} 

4800  5  40 

810 

91 

1810  2  04 

2810  3  16 

3810  4  29 

4810  5  41 

820 

92 

1820  2  05 

2820  3  17 

3820  4  30 

4820  5  42 

830 

93 

1830  2  06 

2830  3  18 

3830  4  31 

4830  5  43 

840 

941 

1840  2  07 

2840  3  19} 

3840  4  32 

4840  5  44} 

850 

96 

1850  2  08 

2850  3  21 

3850  4  33 

4850  5  46 

860 

97 

1860  2  09 

2860  3  22 

3860  4  34 

4860  5  47 

870 

98 

1870  2  10 

2870  3  23 

3870  4  35 

4870  5  48 

880 

99 

1880  2  111 

2880  3  24 

3880  4  36} 

4880  5  49 

690 

1  00 

1890  2  13 

2890  3  25 

3890  4  38 

4890  5  50 

900 

1  01 

1900  2  14 

2900  3  26 

3900  4  39 

4900  5  51 

910 

1   02 

1910  2  15 

2910  3  27 

3910  4  40 

4910  5  52 

920 

1  031 

1920  2  16 

2920  3  28} 

3920  4  41 

4920  5  531 

930 

1  05 

1930  2  17 

2930  3  30 

3930  4  42 

4930  5  55 

940 

1  06 

1940  2  18 

2940  3  31 

3940  4  43 

4940  5  56 

950 

1  07 

1950  2  19 

2950  3  32 

3950  4  44 

4950  5  57 

960 

1  08 

1960  2  20} 

2960  3  33 

3960  4  45} 

4960  5  58 

970 

1  09 

1970  2  22 

2970  3  34 

3970  4  47 

4970  5  59 

980 

1   10 

1980  2  23 

2980  3  35 

3980  4  48 

4980  5  60 

990 

t   11 

19S0  2  24 

2990  3  36 

3990  4  49 

4990  5  61 

1000 

1   121 

2000  2  25 

3000  3  37} 

4000  4  50 

5000  S  62} 

10.000  Lbs. SI 

1.25 

25. 

100  Lbs. $28. 12} 

40,000  1 

-bs.  345.00 

15.000 

"       I 

6.87} 

30. 

100     "     33.75 

45,000 

50.62} 

20,000 

'•      i 

!2.50 

35, 

300     "'     39.37} 

50,000 

"        56.25 
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k 

k  100 
i  Lbs. 

.07$    Per  60  Lbs. 
.04        "    32    " 
.033      "    30    "■ 

2.! 

:n  2000 

)U  Lbs. 

i 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .00} 

7  Lbs.  . 

31 

2 

"     .00 

5     "     .01 

8     "     .01 

3 

"     .00 

6      "     .01 

9      "     .01 

10 

01 

1010  1    26 

2010  2  51 

3010  3  76 

4010  5  01 

20 

02} 

1020  1   271 

2020  2  52} 

3020  3  77} 

4020  5  02) 

30 

04 

1030  1    29 

2030  2  54 

3030  3  79 

4030  5  04 

40 

05 

1040   1   30 

2040  2  55 

3040  3  80 

4040  5  05 

50 

06 

1050  1   31 

2050  2  56 

3050  3  81 

4050  5  06 

60 

07J 

1060   1    321 

2060  2  57} 

3060  3  821 

4060   5  07} 

70 

09 

1070   1   34 

2070  2  59 

3070  3  84 

4070  5  09 

80 

10 

1080   1   35 

2080  2  60 

3080  3  85 

4080  5  10 

90 

11 

1090   1   36 

2090  2  61 

3090  3  86 

4090  5  11 

100 

121 

1100   1   371 

2100  2  62} 

3100  3  87} 

4100  5   12} 

110 

14 

1110   1   39 

2110  2  64 

3110  3  89 

4110  5   14 

120 

15 

1120   1  40 

2120  2  65 

3120  3  90 

4120  5  15 

130 

16 

1130   1   41 

2130  2  66 

3130  3  91 

4130  5  16 

140 

171 

1140  1   421 

2140  2  671 

3140  3  92} 

4140  5  17} 

ISO 

19 

1150   1   44 

2150  2  69 

3150  3  94 

4150  5   19 

160 

20 

1160  1   45 

2160  2  70 

3160  3  95 

4160  5  20 

170 

21 

1170   1  46 

2170  2  71 

3170  3  96 

4170  5  21 

160 

221 

1180   1  471 

2180  2  72} 

3180  3  97} 

4180  5  22} 

190 

24 

1190  1  49 

2190  2  74 

3190  3  99 

4190  5  24 

200 

25 

1200   1   50 

2200  2  75 

3200  4  00 

4200  5  25 

210 

26 

1210  1   51 

2210  2  76 

3210  4  01 

4210  5  26 

220 

271 

1220   1   52} 

2220  2  771 

3220  4  02} 

4220  5  27} 

230 

29 

1230   1   54 

2230  2  79 

3230  4  04 

4230  5  29 

240 

30 

1240  1   55 

2240  2  80 

3240  4  05 

4240  5  30 

250 

31 

1250   1   56 

2250  2  81 

3250  4  06 

4250  5  31 

260 

321 

1260   1   571 

2260  2  82} 

3260  4  071 

4260  5  32} 

270 

34 

1270  1  59 

2270  2  84 

3270  4  09 

4270  5  34 

280 

35 

1280   1   60 

2280  2  85 

3280  4  10 

4280  5  35 

290 

36 

1290  1  61 

2290  2  86 

3290  4   11 

4290  5  36 

300 

37J 

1300   1   621 

2300  2  871 

3300  4   12} 

4300  5  37) 

310 

39 

1310   1   64 

2310  2  89 

3310  4   14 

4310  5  39 

320 

40 

1320   1   65 

2320  2  90 

3320  4  15 

4320  5  40 

330 

41 

1330  1   66 

2330  2  91 

3330  4  16 

4330  5  41 

340 

421 

1340   1   671 

2340  2  92) 

3340  4  17} 

4340  5  42) 

350 

44 

1350   1   69 

2350  2  94 

3350  4   19 

4350  5  44 

360 

45 

1360  1   70 

2360  2  95 

3360  4  20 

4360  5  45 

370 

46 

1370   1   71 

2370  2  96 

3370  4  21 

4370  5  46 

380 

471 

1380  1   72} 

2380  2  97) 

3360  4  22} 

4380  5  47} 

390 

49 

1390  1   74 

2390  2  99 

3390  4  24 

4390  5  49 

400 

50 

1400   1    75 

2400  3  00 

3400  4  25 

4400  5  50 

410 

51 

1410  1   76 

2410  3  01 

3410  4  26 

4410  5  51 

420 

521 

1420   1   77} 

2420  3  021 

3420  4  27} 

4420  5  52) 

430 

54 

1430  1    79 

2430  3  04 

3430  4  29 

4430  5  54 

440 

55 

1440   1   80 

2440  3  05 

3440  4  30 

4440  5  55 

450 

56 

1450  1   81 

2450  3  06 

3450  4  31 

4450  5  56 

460 

571 

1460  1   821 

2460  3  07} 

3460  4  32) 

4460  5  57} 

470 

59 

1470   1   84 

2470  3  09 

3470  4  34 

4470  5  59 

480 

60 

1480   1   85 

2460  3   10 

3480  4  35 

4480  5  60 

490 

61 

T490   1   86 

2490  3   11 

3490  4  36 

4490  5  61 

500 

62) 

1500   1   87} 

2500  3  12} 

3500  4  37} 

4500  5  62} 

510 

64 

1510   1   89 

2510  3  14 

3510  4  39 

4510  5  64 

520 

65 

1570   1   90 

2570  3  15 

3520  4  40 

4520  5  65 

530 

66 

1530   1   91 

2530  3  16 

3530  4  41 

4530  5  66 

540 

67J 

1540   1   92} 

2540  3   171 

3540  4  42} 

4540  5  671 

550 

69 

1550   1   94 

2550  3  19 

3550  4  44 

4550  5  69 

560 

70 

1560   1   95 

2560  3  20 

3560  4  45 

4560  5  70 

570 

71 

1570   1   96 

2570  3  21 

3570  4  46 

4570  5  71 

580 

721 

1580   1   971 

2580  3  22} 

3580  4  47} 

4580  5  721 

590 

74 

1590   1   99 

2590   3  24 

3590  4  49 

4590  5  74 

600 

75 

1S0O  2  00 

2600  3  25 

3600  4  50 

4600  5  75 

610 

76 

1610  2  01 

2610  3  26 

3610  4  51 

4610  5  76 

620 

771 

1620  2  02} 

2620  3  27} 

3620  4  52} 

4620  5  77) 

630 

79 

1S30  2  04 

2630  3  29 

3630  4  54 

4630  5  79 

640 

80 

1640  2  05 

2640  3  30 

3640  4   55 

4640  5  80 

650 

81 

1650  2  06 

2650  3  31 

3650  4  56 

4650  5  81 

660 

821 

1660  2  07} 

2660  3  32) 

3660  4  57} 

4660  5  82) 

670 

84 

1670  2  09 

2670  3  34 

3670  4  59 

4670  5  64 

660 

85 

1680  2   10 

2660  3  35 

3680  4  60 

4660  5  85 

690 

86 

1690  2  11 

2690  3  36 

3690  4  61 

4690  5  86 

700 

871 

1700  2  12} 

2700  3  3'1 

3700  4  62} 

4700  5  871 

710 

89 

1710  2   14 

2710  3  39 

3710  4  64 

4710  5  89 

720 

90 

1720  2  15 

2720  3  40 

3720  4  65 

4720  5  90 

730 

91 

1730  2  16 

2730  3  41 

3730  4  66 

4730  5  91 

740 

921 

1740  2  171 

2740  3  42} 

3740  4  67} 

4740  5  92) 

750 

94 

1750  2  19 

2750  3  44 

3750  4  69 

4750  5  94 

760 

95 

1760  2  20 

2760  3  45 

3760  4  70 

4760  5  95 

770 

96 

1770  2  21 

2770  3  46 

3770  4  71 

4770   5  96 

780 

971 

1780  2  22} 

2780  3  47) 

3780  4  721 

4780  5  97) 

790 

99 

1790   2  24 

2790  3  49 

3790  4  74 

4790  5  99 

800  1 

00 

1800  2  25 

2800  3  50 

3800  4   75 

4800  6  00 

810   1 

01 

1810  2  26 

2810  3  51 

3610  4   76 

4810  6  01 

820   1 

02) 

1820  2  27} 

2820  3  52} 

3820  4  77} 

4620  6  02) 

830   1 

04 

1830  2  29 

2830  3  54 

3830  4  79 

4630  6  04 

840  1 

05 

1840  2  30 

2640  3  55 

3840  4  80 

4840  6  OS 

850  1 

06 

1850  2  31 

2650  3  56 

3850  4  81 

4850  6  06 

860  1 

071 

I860  2  32} 

2860  3  57} 

3860  4  82} 

4660  6  07} 

870   1 

09 

1870  2  34 

2870  3  59 

3870  4  84 

4870  6  09 

880   1 

10 

1880  2  35 

2880  3  60 

3880  4  85 

4860  6    10 

890   1 

11 

1890  2  36 

2890  3  61 

3890  4  86 

4890  6    11 

900  1 

121 

1900  2  37} 

2900  3  62} 

3900  4  871 

4900  6    12} 

910  1 

14 

1910  2  39 

2910  3  64 

3910  4  89 

4910  6  14 

920  1 

15 

1920  2  40 

2920  3  65 

3920  4  90 

4920  6    15 
4930  6  16 

930   1 

16 

1930  2  41 

2930  3  66 

3930  4  91 

940   1 

171 

1940   2  42} 

2940  3  671 

3940  4  92} 

4940  6  17} 

950   1 

19 

1950  2  44 

2950  3  69 

3950  4  94 

4950  6   19 

960   1 

20 

1960  2  45 

2960  3  70 

3960  4  95 

4960  6  20 

970  1 

21 

1970  2  46 

2970  3  71 

3970  4  96 

4970  6  21 

960   1 

221 

1980  2  47} 

2980  3  72} 

3960  4  97} 

49S0  6  22} 

990   1 

24 

1990   2  49 

2990  3  74 

3990  4  99 

4990  6   24 

1000   1 

25 

2000   2  50 

3000  3  75 

4000  5  00 

5000  6  25 

10.000  Lbs. 3 

12.50 

25 

.000  Lbs. $31. 25 

40.000 

Lbs.  $50.00 

15.000 

18.75 

30 

.000     •'     37.50 

45.000 

56.25 

20.000 

25.00 

35 

.000     "     43.75 

50.000 

62.50        j 

THE  DELBRIDGE  CO.       - 

ST.  LOUIS,  MO. 

13 

it 

t  100 
i  Lbs. 

.081    Per  60  Lbs. 
.044      "    32    " 
.044      "    30    " 

2.i 

IC   2000 
J  Lbs. 

1 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs.  .01 

2 

"     .00 

5     "     .01 

8     "     .01 

3 

"     .00 

6     •*     .01 

9     "     .01 

10 

01 

1010  1  39 

2010  2  76 

3010  4  14 

4010  5  51 

20 

03 

1020   1  40 

2020  2  78 

i      3020  4  15 

4020  5  53 

30 

04 

1030   1  42 

2030  2  79 

3030  4   17 

4030  5  54 

40 

055 

1040  1  43 

2040  2  80} 

3040  4  18 

4040  5  55} 

SO 

07 

1050  1  44 

2050   2  82 

3050  4   19 

4050  5  57 

60 

08 

1060  1  46 

2060  2  83 

3060  4  21 

4060  5  58 

70 

10 

1070   1   47 

2070  2  85 

3070  4  22 

4070  5  60 

BO 

11 

1060   1  48} 

2080  2  86 

3080  4  23} 

4080  5  61 

80 

12 

1090   1   50 

2090  2  87 

3090  4  25 

4090  5  62 

100 

14 

1100   1  51 

2100  2  89 

3100  4  26 

4100  5  64 

110 

15 

1110   1   53 

2110  2  90 

3110  4  28 

4110  5  65 

120 

16} 

1120   1   54 

2120  2  91} 

3120  4  29 

4120  5  66} 

130 

18 

1130   1   55 

2130  2  93 

3130  4  30 

4130  5  68 

140 

19 

1140  1   57 

2140  2  94 

3140  4  32 

4140  5  69 

ISO 

21 

1150   1   58 

2150  2  96 

3150  4  33 

4150  5  71 

160 

22 

1160   1   59} 

2160  2  97 

3160  4  34} 

4160  5  72 

170 

23 

1170  1   61 

2170  2  98 

3170  4  36 

4170  5  73 

180 

25 

1180  1  62 

2180  3  00 

3180  4  37 

4180  5  75 

190 

26 

1190  1   64 

2180  3  01 

3180  4  39 

4190  5  76 

200 

27} 

1200   1  65 

2200  3  02} 

3200  4  40 

4200  5  77} 

210 

29 

1210   1  66 

2210  3  04 

3210  4  41 

4210  5  79 

220 

30 

1220   1   68 

2220  3  05 

3220  4  43 

4220  5  80 

230 

32 

1230   1   69 

2230  3  07 

3230  4  44 

4230  5  82 

240 

33 

1240   1   70} 

2240  3  08 

3240  4  45} 

4240  5  83 

250 

34 

1250   1   72 

2250  3  09 

3250  4  47 

4250  5  84 

260 

36 

1260  1    73 

2260  3   11 

3260  4  48 

4260  5  86 

270 

37 

1270   1   75 

2270  3   12 

3270  4  50 

4270  5  87 

280 

38) 

1280   1   76 

2280  3   13} 

3280  4  51 

4280  5  88} 

280 

40 

1290  1    77 

2290  3   15 

3290  4  52 

4290  5  90 

300 

41 

1300   1   79 

2300  3   16 

3300  4  54 

4300  5  91 

310 

43 

1310   1   80 

2310  3  18 

3310  4  55 

4310  5  93 

320 

44 

1320   1   81} 

2320  3   19 

3320  4  56} 

4320  5  94 

330 

45 

1330   1   83 

2330  3  20 

3330  4  58 

4330  5  95 

340 

47 

1340  1   84 

2340  3  22 

3340  4  59 

4340  5  97 

350 

48 

1350   1   86 

2350  3  23 

3350  4  61 

4350  5  98 

360 

49* 

1360  1  87 

2360  3  24} 

3360  4  62 

4360  5  99} 

370 

51 

1370  1  88 

2370  3  26 

3370  4  63 

4370  6  01 

380 

52 

1380   1   90 

2380  3  27 

3380  4  65 

4380  6  02 

390 

54 

1390   1   91 

2390  3  29 

3390  4  66 

4390  6  04 

400 

55 

1400   1   92} 

2400  3  30 

3400  4  67} 

4400  6  05 

410 

56 

1410   1   94 

2410  3  31 

3410  4  69 

4410  6  06 

420 

58 

1420   1   95 

2420  3  33 

3420  4  70 

4420  6  08 

430 

59 

1430   1  97 

2430  3  34 

3430  4  72 

4430  6  09 

440 

60} 

1440  1  98 

2440  3  35} 

3440  4  73 

4440  6   10} 

450 

62 

1450  1  99 

2450  3  37 

3450  4  74 

4450  6   12 

460 

63 

1460  2  01 

2460  3  38 

3460  4  76 

4460  6   13 

470 

65 

1470  2  02 

2470  3  40 

3470  4  77 

4470  6   15 

480 

66 

1480  2  03} 

2480  3  41 

3480  4  78} 

4480  6  16 

480 

67 

1490  2  05 

2490  3  42 

3490  4  80 

4480  6  17 

560 

69 

1500  2  06 

2500  3  44 

3500  4  81 

4500  6  19 

510 
520 

70 

1510  2  08 

2510  3  45 

3510  4  83 

4510  6  20 

71} 

1520  2  09 

2520  3  46} 

3520  4  84 

4520  6  21} 

530 

73 

1530  2  10 

2530  3  48 

3530  4  85 

4530  6  23 

540 

74 

1540  2   12 

2540  3  49 

3540  4  87 

4540  6  24 

550 

76 

1550  2  13 

2550  3  51 

3550  4  88 

4550  6  26 

560 

77 

1560  2  14} 

2560  3  52 

3560  4  89} 

4560  6  27 

570 

78 

1570  2   16 

2570  3  53 

3570  4  91 

4570  6  28 

580 

80 

1580  2  17 

25B0  3  55 

3580  4  92 

4580  6  30 

590 

81 

1590  2  19 

2590  3  56 

3590  4  94 

4590  6  31 

BOO 

82} 

1600  2  20 

2600  3  57} 

3600  4  95 

4600  6  32} 

610 

84 

1610  2  21 

2610  3  59 

3610  4  96 

4610  6  34 

620 

85 

1620   2  23 

2620  3  60 

3620  4  98 

4620  6  35 

630 

87 

1630   2  24 

2630  3  62 

3630  4  99 

4630  6  37 

640 

88 

1640   2  25} 

2640  3  63 

3640  5  00} 

4640  6  38 

650 

89 

1650   2  27 

2650  3  64 

3650  5  02 

4650  6  39 

660 

91 

1660  2  28 

2660   3  66 

3660  5  03 

4660  6  41 

670 

92 

1670  2  30 

2670  3  67 

3670  5  05 

4670  6  42 

S80 

93} 

1680  2  31 

2680  3  68} 

3680  5  06 

4680  6  43} 

680 

95 

1690  2  32 

2690   3   70 

3690  5  07 

4690  6  45 

700 

96 

1700  2  34 

2700  3  71 

3700  5  09 

4700  6  46 

710 

98 

1710  2  35 

2710   3   73 

3710  5  10 

4710  6  48 

720 

99 

1720  2  36} 

2720   3   74 

3720  5   11} 

4720  6  49 

730  1 

00 

1730  2  38 

2730   3   75 

3730  5   13 

4730  6  50 

740   1 

02 

1740   2  39 

2740   3   77 

3740  5   14 

4740  6  52 

750   1 

03 

1750   2  41 

2750  3   78 

3750  5   16 

4750  6  53 

760  1 

04} 

1760   2  42 

2760  3  79} 

3760  5  17 

4760  6  54} 

770  1 

06 

1770   2  43 

2770  3  81 

3770  5   18 

4770  6  56 

780  1 

07 

1780  2  45 

2780  3  82 

3780  5  20 

4780  6  57 

790  1 

09 

1790  2  46 

2790  3  84 

3790  5  21 

4790  6  59 

800   1 

10 

1800  2  47} 

2800  3  85 

3800  5  22} 

4860  6  60 

810   1 

11 

1810  2  49 

2810  3  86 

3810  5  24 

4810  6  61 

820   1 

13 

1820  2  50 

2820   3  88 

3820  5  25 

4820  6  63 

830  1 

14 

1830  2  52 

2830  3  89 

3830  5  27 

4830   6  64 

840   1 

15} 

1840  2  53 

2840   3  90} 

3840  5  28 

4840  6  65} 

850   1 

17 

1850  2  54 

2850   3  92 

3850  5  29 

4650  6  67 

860   1 

18 

1860  2  56 

2860   3  93 

3860  5  31 

4860  6  68 

870  1 

20 

1870  2  57 

2870  3  95 

3870  5  32 

4870  6  70 

880  1 

21 

1880  2  58} 

2880  3  96 

3880  5  33} 

4880  6  71 

880  1 

22 

1890  2  60 

2890  3  97 

3890  5  35 

4890  6  72 

900   1 

24 

1900  2  61 

2900  3  99 

3900  5  36 

4900  6   74 

910   1 

25 

1910  2  63 

2910  4  00 

3910  5  38 

4910  6   75 

920   1 

26J 

1920  2  64 

2920  4  01} 

3920  5  39 

4920  6  76} 

930  1 

28 

1930  2  65 

2930  4  03 

3930  5  40 

4930   6  78 

940   1 

29 

1940  2  67 

2940  4  04 

3940  5  42 

4940  6  79 

950   1 

31 

1950  2  68 

2950  4  06 

3950  5  43 

4950  6  81 

960   1 

32 

1860  2  69} 

2960  4  07 

3960  5  44} 

4960  6  82 

970  1 

33 

1970  2  71 

2970  4  08 

3970  5  46 

4970  6  83 

980  1 

35 

1980  2  72 

2980  4  10 

3980  5  47 

4980  6  85 

990   1 

36 

1990  2  74 

2990  4  11 

3980  5  49 

4990  6  86 

1000    1 

37} 

2000  2  75 

3000  4  12} 

4000  5  50 

5000  6  87} 

10.000  Lbs.S 

13.75 

25,000  Lbs. $34. 37} 

40.000  I 

-bs.  $55.00 

15.000 

20.62} 

30,000     "     41.25 

45.000 

"          61.87} 

20.000 

27.50 

35.000     "     48.12} 

50,000 

68.75 

THE  DELBRIDGE  CO.       - 

ST.  LOUIS,  MO. 

IOC  Lbs. 

.09      Per  60  Lbs. 
.048      "    32    " 
.04  J      "    30    " 

31 

10  ST 

1 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs.  .01 

2 

"     .00 

5     "     .01 

8     "     .01 

3 

'•     .00 

6     "     .01 

9      "     .01 

10 

OH 

1010   1   51} 

2010  3  01} 

3010  4  51) 

4010   6   01} 

20 

03 

1020   1   53 

2020  3  03 

3020  4  53 

4020   6   03 

10 

04} 

1030   1   54) 

2030  3  04} 

3030  4  541 

4030   6  04} 

40 

06 

1040   1  56 

2040  3  06 

3040  4  56 

4040   6   06 

BO 

07) 

1050   1   57) 

2050  3  07} 

3050  4  57} 

4050   6  07} 

80 

09 

1060   1   59 

2060  3  09 

3060  4  59 

4060   6  09 

70 

10} 

1070   1   60) 

2070  3   10} 

3070  4  60) 

4070  6   10) 

80 

12 

1080  1   62 

2080  3   12 

3080  4  62 

4080   6    12 

90 

13} 

1090  1   63) 

2090  3   13} 

3090  4  63) 

4090  6   13) 

100 

15 

1100   1   65 

2100  3  15 

3100  4  65 

4100  6   15 

110 

16} 

1110   1   66) 

2110  3  16} 

3110  4  66) 

4110  6   16) 

120 

18 

1120   1   68 

2120  3   18 

3120  4  68 

4120  6   18 

130 

19} 

1130   1   69} 

2130  3   19) 

3130   4   69) 

4130  6  19} 

140 

21 

1140   1    71 

2140  3  21 

3140  4   71 

4140  6  21 

150 

22} 

1150  1   72) 

2150  3  22) 

3150  4   72! 

4150  6  22} 

160 

24 

1160   1    74 

2160  3  24 

3160  4   74 

4160   6   24 

170 

25} 

1170   1    75) 

2170  3  25} 

3170  4  75) 

4170  6  25} 

180 

27 

1180  1    77 

2180  3  27 

3180  4  77 

4180   6  27 

190 

28) 

1190   1    78} 

2190  3  28} 

3190  4  78) 

4190  6  28, 

200 

30 

1200   1   60 

2200  3  30 

3200  4  80 

4200   6  30 

210 

31} 

1210   1   81} 

2210  3  31} 

3210  4  81) 

4210  6  31) 

220 

33 

1220   1   83 

2220  3  33 

3220  4  83 

4220  6  33 

230 

34} 

1230   1   84) 

2230  3  34} 

3230  4  84) 

4230  6  34) 

240 

36 

1240   1   86 

2240  3  36 

3240  4  86 

4240  6  36 

250 

37} 

1250   1   87} 

2250  3  37} 

3250  4  87} 

4250  6  37) 

260 

39 

1260   1   89 

2260  3  39 

3260  4  89 

4260  6  39 

270 

40} 

1270   1   90) 

2270  3  40} 

3270  4  90) 

4270  6  40} 

280 

42 

1280   1   92 

2280  3  42 

3260  4  92 

4280  6  42 

290 

43} 

1290  1   93) 

2290  3  43} 

3290  4  93} 

4290  6  43) 

300 

45 

1300   1   95 

2300  3  45 

3300  4  95 

4300  6  45 

310 

46} 

1310   1   96} 

2310  3  46} 

3310  4  96) 

4310  6  46) 

320 

48 

1320   1   98 

2320  3  48 

3320  4  98 

4320   6  48 

330 

49} 

1330   1    99} 

2330  3  49} 

3330  4  99} 

4330  6  49} 

340 

51 

1340  2  01 

2340  3  51 

3340  5  01 

4340  6  51 

350 

52} 

1350  2  02} 

2350  3  52} 

3350  5  02} 

4350  6   52} 

360 

54 

1360  2  04 

2360  3  54 

3360  5  04 

4360   6   54 

370 

55} 

1370  2  05} 

2370  3  55} 

3370  5  05) 

4370  6  55} 

380 

57 

1380  2  07 

2380  3  57 

3380  5  07 

4380  6  57 

390 

58) 

1390  2  08} 

2390  3  58) 

3390  5  08) 

4390  6  58) 

400 

60 

1400  2   10 

2400  3  60 

3400  5   10 

4400  6  60 

410 

61} 

1410  2   11} 

2410  3  61} 

3410  5  11) 

4410  6  61} 

420 

63 

1420  2   13 

2420  3  63 

3420  5  13 

4420  6  63 

430 

64} 

1430  2   14} 

2430  3  64) 

3430  5   14) 

4430  6   64) 

440 

66 

1440  2   16 

2440  3  66 

3440  5   16 

4440  6  66 

450 

67) 

1450  2  17} 

2450  3  67} 

3450  5   17) 

4450  6   67) 

460 

69 

1460  2  19 

2460  3  69 

3460  5   19 

4460   6   69 

470 

70) 

1470  2  20) 

2470  3  70) 

3470  5  20} 

4470  6  70} 

480 

72 

1480  2  22 

2480  3  72 

3480  5  22 

4480  6  72 

490 

73) 

1490  2  23} 

2490  3  73) 

3490  5  23} 

4490  6  73) 

500 

75 

1500  2  25 

2500  3  75 

3500  5  25 

4500  6  75 

510 

76} 

1510  2  26) 

2510  3  76) 

3510  5  26} 

4510   6   76) 

620 

78 

1520  2  28 

2520  3  78 

3520  5  28 

4520   6   78 

530 

79} 

1530  2  29} 

2530  3  79} 

3530  5  29} 

4530   6   79) 

540 

81 

1540  2  31 

2540  3  81 

3540  5  31 

4540   6   81 

550 

82} 

1550  2  32} 

2550  3  82) 

3550  5  32) 

4550   6   82} 

560 

84 

1560  2  34 

2560  3  84 

3560  5  34 

4560   6   84 

570 

85) 

1570  2  35} 

2570  3  85} 

3570  5  35) 

4570  6  85) 

580 

87 

1580  2  37 

2580  3  87 

3560  5  37 

4580  6   87 

590 

88) 

1590  2  38} 

2590  3  88) 

3590  5  38) 

4590  6  88} 

600 

90 

1600  2  40 

2600  3  90 

3800  5  40 

4600  6  90 

610 

91} 

1610  2  41} 

2610  3  91) 

3610  5  41} 

4810  6  91) 

620 

93 

1620  2  43 

2820  3  93 

3620  5  43 

4620  6  93 

630 

94} 

1630  2  44} 

2630  3  94) 

3630  6  44} 

4630  6  94) 

640 

96 

1640  2  46 

2640  3  96 

3640  5  46 

4640  6  98 

650 

97) 

1650  2  47) 

2650  3  97} 

3650  5  47} 

4850  6  97) 

660 

99 

1660  2  49 

2660  3  99 

3660  5  49 

4660  6  99 

670 

1  00) 

1670  2  50} 

2670  4  00) 

3670  5  50) 

4670  7  00} 

680 

1  02 

1680  2  52 

2680  4  02 

3680  5  52 

4680  7  02 

690 

1   03) 

1690  2  53) 

2690  4  03) 

3690  5  53} 

4690  7  03) 

700 

1   05 

1700  2  55 

2700  4  05 

3700  5  55 

4700  7  05 

710 

1   06} 

1710  2  56) 

2710  4  06) 

3710  5  56) 

4710  7  06) 

720 

1   08 

1720  2  58 

2720  4  08 

3720  5  58 

4720  7  08 

730 

1    09) 

1730  2  69) 

2730  4  09) 

3730  5  59) 

4730  7  09) 

740 

1    11 

1740  2  61 

2740  4  11 

3740  5  61 

4740  7   11 

750 

1    12} 

1750  2  62} 

2750  4  12} 

3750  5  62) 

4750  7   12} 

760 

1    14 

1760  2  64 

2760  4   14 

3760  5  64 

4780  7   14 

770 

1    15) 

1770  2  65) 

2770  4   15) 

3770  5  65) 

4770  7   15) 

780 

1    17 

1780  2  67 

2780  4   17 

3790  5  67 

4780  7   17 

790 

1    18) 

1790  2  68) 

2790  4   18) 

3790  5  68} 

4790  7   18) 

800 

1    20 

1800  2  70 

2800  4  20 

3800  5  70 

4800  7  20 

810 

1   21) 

1810  2  71} 

2810  4  21) 

3810  5  71} 

4810  7  21) 

820 

1   23 

1820  2  73 

2820  4  23 

3820  5  73 

4620  7  23 

830 

1   24) 

1830  2  74) 

2830  4  24} 

3830  5  74} 

4830  7  24) 

840 

1   26 

1840  2  76 

2840  4  26 

3840  5  76 

4840  7  26 

850 

1   27) 

1850  2  77} 

2850  4  27} 

3850   5   77) 

4850  7  27) 

860 

1    29 

I860  2  79 

2860  4   29 

3860  5  79 

4860   7   29 

870 

1   30) 

1870  2  80) 

2870  4  30) 

3870  5  80) 

4870   7   30) 

860 

1   32 

1880  2  82 

2880  4  32 

3880  5  82 

4880  7  32 

890 

1   33) 

1890  2  83} 

2890  4  33} 

3890  5  83) 

4690   7   33) 

900 

1   35 

1900  2  85 

2900  4  35 

3900  5  85 

4900  7  35 

910 

1   36} 

1910  2  86) 

2910  4  36) 

3910  5  86) 

4910  7  36) 

920 

1   38 

1920  2  88 

2920  4  38 

3920  5  88 

4920  7  38 

930 

1   39} 

1930  2  89) 

2930  4  39) 

3930  5  89} 

4930  7  39} 

940 

1   41 

1940  2  91 

2940  4  41 

3940  S  91 

4940  7  41 

950 

1   42) 

1950  2  92) 

2950  4  42) 

3950  5  92) 

4IS0  7  42} 

960 

1   44 

1960  2  94 

2960  4  44 

3960  5  94 

4960  7  44 

970 

1   45} 

1970  2  95) 

2970  4  45} 

3970  5  95} 

4970  7  45) 

980 

1  47 

1980  2  97 

2980  4  47 

3980  5  97 

4990  7  47 

990 

1  48) 

1990  2  98) 

2990  4  48) 

3990  5  98) 

4990   7   48) 

1000 

1  50 

2000  3  00 

3000  4  50 

4000  6  OO 

5000  7  50 

10.000  Lbl.$ 

15.00 

25.000  Lbs. $37. SO 

40.000 

-bs.  860.00 

15.000 

22.50 

30.000     "     45.00 

45.000 

67.50 

20.000 

«• 

30.00 

35.000      "      52.50 

50.000 

75.00 

THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.  LOUIS,   MO. 


4AI  . 

100 
Lbs. 

.09|    Per  60  Lbs.    1      /t>A 

QC     2000 

16ic 

.052      "    32    "            \< 
.041      "    30    "      1     «PWb 

£3  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs.  .01 

2 

"     .00 

5     "     .01 

8     "     .01 

3 

"     .00 

6      "     .01 

9     "     .01 

10       02 

1010    1    64 

2010  3  27 

3010  4  89 

4010  6  52 

20       03 

1020    1    66 

2020  3  28 

3020  4  91 

4020  6  53 

30       OS 

1030  1   67 

2030  3  30 

3030  4  92 

4030  6  55 

40       064 

1040  1   69 

2040  3  314 

3040  4  94 

4040  6  564 

50       08 

1050   1    71 

2050  3  33 

3050  4  96 

4050  6  58 

BO        10 

1060   1   72 

2060  3  35 

3060  4  97 

4060  6  60 

70        11 

1070   1   74 

2070  3  36 

3070  4  99 

4070  6  61 

80        13 

1080  1   754 

2080  3  38 

3080  5  004 

4080  6  63 

90        15 

1090  1    77 

2090  3  40 

3090  5  02 

4090  6  65 

100        16 

1100   1   79 

2100  3  41 

3100  5  04 

4100  6  66 

110        18 

1110  1   80 

2110  3  43 

3110  5  05 

4110  6  68 

120        19* 

1120  1   82 

2120  3  44$ 

3120  5  07 

4120  6  694 

130        21 

1130   1   84 

2130  3  46 

3130  5  09 

4130  6  71 

140        23 

1140   1   85 

2140  3  48 

3140  5  10 

4140  6  73 

150        24 

1150  1   87 

2150  3  49 

3150  5  12 

4150  6  74 

ISO        26 

1160    1    684 

2160  3  51 

3160  5  134 

4160  6  76 

170        2S 

1170   1    90 

2170  3  53 

3170  5   15 

4170  6  78 

180       29 

1180    1    92 

2180  3  54 

3180  5  17 

4180  6  79 

ISO       31 

1190   1   93 

2190  3  56 

3190  5  18 

4190  6  81 

200       321 

1210   1   95 

2200   3   571 

3200  5  20 

4200  6  82J 

210        34 

1210   1   97 

2210  3   59 

3210  5  22 

4210  6  84 

220        36 

1220    1    93 

2220  3   61 

3220  5  23 

4220  6  86 

230       37 

1230   2   00 

2230  3  62 

3230  5  25 

4230  6  87 

240       39 

1240   2  Oil 

2240  3  64 

3240  5  264 

4240  6  89 

250       41 

1250   2  03 

2250  3  66 

3250  5  28 

4250  6  91 

260       42 

1260  2  05 

2260  3  67 

3260  5  30 

4260  6  92 

270       44 

1270   2   06 

2270  3  69 

3270  5  31 

4270  6  94 

280       451 

1280  2  08 

2280  3  704 

3280  5  33 

4280  6  954 

290       47 

1290  2  10 

2290  3  72 

3290  5  35 

4290  6  97 

300       49 

1300  2  11 

2300  3  74 

3300  5  36 

4300  6  99 

310        50 

1310  2   13 

2310  3  75 

3310  5  38 

4310  7  00 

320       52 

1320  2  144 

2320  3  77 

3320  5  391 

4320  7  02 

330        54 

1330  2  16 

2330  3  79 

3330  5  41 

4330  7  04 

340        55 

1340  2   18 

2340  3  80 

3340  5  43 

4340  7  05 

350       57 

1350  2   19 

2350  3  82 

3350  5  44 

4350  7  07 

360        53; 

1360  2  21 

2360  3  831 

3360  5  46 

4360  7  084 

370        60 

1370  2  23 

2370  3  85 

3370  5  48 

4370  7  10 

380        62 

1380  2  24 

2380  3  87 

3380  5  49 

4380  7  12 

390       63 

1390  2  26 

2390  3  88 

3390  5  51 

4390  7   13 

400       65 

1400  2  274 

2400  3  90 

3400  5  524 

4400  7  15 

410        67 

1410   2   29 

2410  3  92 

3410  5  54 

4410  7  17 

420        68 

1420  2  31 

2420  3  93 

3420  5  56 

4420  7  18 

430        70 

1430  2  32 

2430  3  95 

3430  5  57 

4430  7  20 

440        714 

1440   2   34 

2440  3  964 

3440  5  59 

4440  7  211 

■        450        73 

1450  2  36 

2450  3  98 

3450  5  61 

4450  7  23 

'        460        75 

1460  2  37 

2460  4  00 

3460  5  62 

4460  7  25 

470        76 

1470  2  39 

2470  4  01 

3470  5  64 

4470  7  26 

';        480        78 

1480  2  404 

2480  4  03 

3480  5  654 

4480  7  28 

i        490        80 

1490  2  42 

2490  4  05 

3490  5  67 

4490  7  30 

;         500        81 

1500  2  44 

2500  4  06 

3500  5  69 

4500  7  31 

510        83 

1510  2  45 

2510  4  08 

3510  5  70 

4510  7  33 

,        520        84. 

1520  2  47 

2520  4  091 

3520  5  72 

4520  7  344 

530       86 

1530  2  49 

2530  4  11 

3530  5  74 

4530  7  36 

540       68 

1540  2  50 

2540  4  13 

3540  5  75 

4540  7  38 

550        89 

1550  2  52 

2550  4  14 

3550  5  77 

4550  7  39 

560       91 

1560  2  531 

2560  4  16 

3560  5  784 

4560  7  41 

570       93 

1570  2  55 

2570  4   18 

3570  5  80 

4570  7  43 

580       94 

1580  2  57 

2580  4  19 

3580  5  82 

4580  7  44 

'         590        96 

1590  2  58 

2590  4  21 

3590  5  83 

4590  7  46 

.         600        97i 

1600  2  60 

2600  4  224 

3600  5  85 

4600  7  474 

610       99 

1610  2  62 

2610  4  24 

3610  5  87 

4610  7  49 

620  1  01 

1620   2  63 

2620  4  26 

3620  5  88 

4620  7  51 

630   1  02 

1630  2  65 

2630  4  27 

3630  5  90 

4630  7  52 

640  1  04 

1640   2   66 

2640  4  29 

3640  5  914 

4640  7  54 

650  1   06 

1650  2  68 

2650  4  31 

3650  5  93 

4650  7  56 

660   1  07 

1660  2  70 

2660  4  32 

3660  5  95 

4660  7  57 

670  1  09 

1670  2  71 

2670  4  34 

3670  5  96 

4670  7  59 

680  1   104 

1680  2  73 

2680  4  351 

3680  5  98 

4680  7  601 

!        690  1   12 

1690  2  75 

2690  4  37 

3690  6  00 

4690  7  62 

700  1   14 

1700  2  76 

2700  4  39 

3700  6  01 

4700  7  64 

710   1   15 

1710  2  78 

2710  4  40 

3710  6  03 

4710  7  65 

720  1   17 

1720  2  791 

2720  4  42 

3720  6  041 

4720  7  67 

730  1   19 

1730  2  81 

2730  4  44 

3730  6  06 

4730  7  69 

740  1  20 

1740  2  83 

2740  4  45 

3740  6  08 

4740  7  70 

750  1  22 

1750  2  84 

2750  4  47 

3750  6  09 

4750  7  72 

760  1  234 

1760  2  86 

2760  4  481 

3760  6  11 

4760  7  734 

770  1  25 

1770  2  88 

2770  4  50 

3770  6   13 

4770  7  75 

780  1  27 

1780  2  89 

2780  4  52 

3780  6  14 

4780  7  77 

!        790  1   28 

1790  2  91 

2790  4  53 

3790  6  16 

4790  7  78 

800  1  30 

1800  2  924 

2800  4  55 

3800  6  171 

4800  7  80 

810   1  32 

1810   2  94 

2810  4  57 

3810  6  19 

4810  7  82 

820   1  33 

1820  2  96 

2820  4  58 

3820  6  21 

4820  7  83 

830  1  35 

1830  2  97 

2830  4  60 

3830  6  22 

4830  7  85 

840   1  364 

1840  2  99 

2640  4  611 

3840  6  24 

4840  7  864 

850   1  38 

1850  3  01 

2850  4  63 

3850  6  26 

4850  7  88 

860  1  40 

1860  3  02 

2860  4  65 

3860  6  27 

4860  7  90 

870  1  41 

1870  3  04 

2870  4  66 

3870  6  29 

4870  7  91 

880  1  43 

1880  3  054 

2880  4  68 

3880  6  301 

4880  7  93 

890  1  45 

1890  3  07 

2890  4  70 

3690  6  32 

4890  7  95 

900  1  46 

1900  3  09 

2900  4  71 

3900  6  34 

4900  7  96 

>.       910  1  48 

1910  3  10 

2910  4  73 

3910  6  35 

4910  7  98 

920  1  494 

1920  3  12 

2920  4  744 

3920  6  37 

4920  7  994 

930  1  51 

1930  3  14 

2930  4  76 

3930  6  39 

4930  8  01 

340  1  53 

1940  3  15 

2940  4  78 

3940  6  40 

4940  8  03 

950  1  54 

1950  3  17 

2950  4  79 

3950  6  42 

4950  8  04 

960  1  56 

1960  3  184 

2960  4  81 

3960  6  43} 

4960  8  06 

970  1  58 

1970  3  20 

2970  4  83 

3970  6  45 

4970  8  08 

980  1   59 

1980  3  22 

2980  4  84 

3980  6  47 

4980  8  09 

990  1  61 

1990  3  23 

2990  4  86 

3990  6  48 

4990  8  11 

1000  1  624 

2000  3  25 

3000  4  874         4000  G  50 

5000  8  124 

10.000  Lbs. 

$16.25 

25, 

100  Lbs.  $40,624 

40,000  L 

bs.  S  65.00 

15,000    " 

24.37i 

30.1 

100     •*       48.75 

45.000    ' 

'          73.121 

20,000    *' 

32.50         35, 

)00     "        56.874 

50,000    ' 

*          81.25 

THE   DELBRIDGE   CO.     - 

ST.   LOUIS,   MO. 

M 

ic 

100 
Lbs. 

.10*     Per  60  Lbs.    1      -4»  O 
.056      "    32     "            \  4 
.05^      "    30     "            «P»J 

cn  2000 

,0U  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs.  .01 

I 

"     .00 

5     •'     .01 

8     "     .01 

1 

••    .01 

B      "     .01 

9     "     .02 

10 

02 

101O  1   77 

2010  3  52 

3010  5  27 

4010  7  02 

70 

031 

1020   1   78} 

2020  3  53} 

3020  5  28} 

4020  7  031 

30 

05 

1030   1   80 

2030  3  55 

3030  5  30 

4030  7  05 

40 

07 

1040   1   82 

2040  3  57 

3040  5  32 

4040  7  07 

60 

09 

1050   1   84 

2050  3  59 

3050  5  34 

4050  7  09 

to 

101 

1060   1   851 

2060  3  60} 

3060  5  35} 

4060   7   10} 

70 

12 

1070   1   87 

2070  3  62 

3070  5  37 

4070  7   12 

80 

14 

1080   1   89 

2080  3  64 

3080  5  39 

4080  7   14 

SO 

16 

1090   1   91 

2090  3  66 

3090  5  41 

4090  7   16 

too 

in 

1100   1   92} 

2100  3  67} 

3100  5  42} 

4100  7   17} 

110 

19 

1110   1   94 

2110  3  69 

3110  5  44 

4110   7   19 

120 

21 

1120   1   96 

2120  3  71 

3120  5  46 

4120  7  21 

130 

23 

1130   1   98 

2130  3  73 

3130  5  48 

4130   7  23 

140 

241 

1140   1   991 

2140  3  74} 

3140  5  491 

4140  7  24} 

150 

26 

1150  2  01 

2150  3  76 

3150  5  51 

4150  7  26 

160 

28 

1160  2  03 

2160  3  78 

3160  5  53 

4160  7  28 

170 

30 

1170  2  05 

2170  3  80 

3170  5  55 

4170   7  30 

160 

m 

1180  2  06} 

2160  3  81} 

3180  5  58} 

4180   7  31} 

190 

33 

1190  2  08 

2190  3  83 

3190  5  58 

4190  7  33 

200 

35 

1200  2   10 

2200  3  85 

3200  5  60 

4200   7  35 

210 

37 

1210  2   12 

2210  3  87 

3210  5  62 

4210  7  37 

220 

381 

1220  2   13} 

2220  3  881 

3220  5  63} 

4220  7  38} 

230 

40 

1230  2   15 

2230  3  90 

3230  5  65 

4230  7  40 

240 

42 

1240  2   17 

2240  3  92 

3240  5  67 

4240  7  42 

250 

44 

1250  2   19 

2250  3  94 

3250  5  69 

4250  7  44 

260 

451 

1260  2  20} 

2260  3  95} 

3260  5  70} 

4260  7  45} 

270 

47 

1270  2  22 

2270  3  97 

3270  5  72 

4270  7  47 

260 

49 

1280  2  24 

2280  3  99 

3280  5  74 

4280  7  49 

290 

51 

1290  2  26 

2290  4  01 

3290  5  76 

4290  7  51 

300 

521 

1300  2  27} 

2300  4  02} 

3300  5  77} 

4300  7   52} 

310 

54 

1310  2  29 

2310  4  04 

3310  5  79 

4310  7  54 

320 

56 

1320  2  31 

2320  4  06 

3320  5  81 

4320   7  56 

330 

58 

1330  2  33 

2330  4  08 

3330  5  83 

4330   7  58 

340 

691 

1340  2  34} 

2340  4  09} 

3340  5  84} 

4340  7  59) 

350 

61 

1350  2  36 

2350  4  11 

3350  5  86 

4350  7  61 

360 

63 

1360  2  38 

2360  4   13 

3360  5  88 

4360   7  63 

370 

65 

1370  2  40 

2370  4   15 

3370  5  90 

4370  7  65 

360 

661 

1380  2  41} 

2380  4  16} 

3360  5  911 

4380   7  66) 

390 

68 

1390  2  43 

2390  4  18 

3390  5  93 

4390   7  68 

400 

70 

1400  2  45 

2400  4  20 

3400  5  95 

4400  7   70 

410 

72 

1410  2  47 

2410  4  22 

3410  5  97 

4410  7  72 

420 

731 

1420  2  48} 

2420  4  23} 

3420  5  98} 

4420  7   73) 

430 

75 

1430  2  60 

2430  4  25 

3430  6  OO 

4430  7  75 

440 

77 

1440  2  52 

2440  4  27 

3440  6  02 

4440  7  77 

450 

79 

1450  2  54 

2450  4  29 

3450  6  04 

4450  7   79 

460 

801 

1460  2  55} 

2460  4  30} 

3460  6  051 

4460   7   80} 

470 

82 

1470  2  57 

2470  4  32 

3470  6  07 

4470  7  82 

460 

84 

1480  2  59 

2460  4  34 

3480  6  09 

4480  7  84 

490 

86 

1490  2  61 

2490  4  36 

3490  6   11 

4490  7  86 

SOO 

871 

1500  2  62} 

2500  4  37} 

3600  6   12} 

4500  7  87) 

510 

89 

1510  2  64 

2510  4  39 

3510  6   14 

4510  7  89 

520 

91 

1520  2  66 

2520  4  41 

3520  6   16 

4520  7  91 

530 

93 

1530  2  68 

2530  4  43 

3530  6   18 

4530  7  93 

540 

941 

1540  2  69} 

2540  4  441 

3540  6   191 

4540  7  94) 

650 

96 

1550  2  71 

2550  4  46 

3550  6  21 

4550  7  96 

560 

68 

1560  2  73 

2560  4  48 

3560  6  23 

4560  7  98 

570   1 

00 

1570  2  75 

2570  4  SO 

3570  6  25 

4570  8  00 

560 

on 

1580  2  76} 

2580  4  51} 

3580  6  26} 

4560  8  01) 

590 

1  03 

1590  2  78 

2590  4  53 

3590  6  28 

4590  8  03 

600 

05 

1600  2  80 

2600  4  SS 

3600  6  30 

4600  8  05 

610   1 

I  07 

1610  2  82 

2610  4  57 

3610  6  32 

4610  8  07 

620   1 

081 

1620  2  83} 

2620  4  58} 

3620  6  33} 

4620  8  081 

630 

I   10 

1630  2  85 

2630  4  60 

3630  6  35 

4630  8   10 

640 

1   12 

1640  2  87 

2640  4  62 

3640  6  37 

4840  8   12 

650   1 

14 

1650  2  89 

2650  4  64 

3650  6  39 

4850  8   14 

860 

L   151 

1660  2  90} 

2660  4  65} 

3660  6  40} 

4660  8   15) 

670  1 

17 

1670  2  92 

2670  4  67 

3670  6  42 

4670  8   17 

680 

I   19 

1660  2  94 

2680  4  69 

3660  6  44 

4660  8   19 

890  I 

1  21 

1690  2  96 

2690  4  71 

3690  6  46 

4690  8  21 

700 

1   221 

1700  2  97} 

2700  4  72} 

3700  6  471 

4700  8   22) 

710 

1  24 

1710  2  99 

2710  4  74 

3710  6  49 

4710  8  24 

720  I 

I  26 

1720  3  01 

2720  4  76 

3720  6  51 

4720  8  26 

730 

1   28 

1730  3  03 

2730  4  78 

3730  6  53 

4730  8  28 

740 

1   291 

1740  3  04} 

2740  4  79} 

3740  6  541 

4740  8  29) 

750 

I   31 

1750  3  06 

2750  4  81 

3750  6  56 

4750  8  31 

760 

1   33 

1760  3  08 

2760  4  83 

3760  6  58 

4760  8  33 

770 

1   35 

1770  3  10 

2770  4  85 

3770  6  60 

4770  8  35 

780 

L   361 

1760  3  11} 

2780  4  86} 

3780  6  611 

4780  8  36) 

790 

I   38 

1790  3  13 

2790  4  88 

3790  6  63 

4790  ■  38 

600 

I   40 

1800  3  15 

2800  4  90 

3800  6  65 

4800  8  40 

610 

1   42 

1610  3  17 

2810  4  92 

3810  6  67 

4810  8  42 

620 

1   431 

1820  3  18} 

2820  4  93} 

3820  6  68} 

4820  8  43) 

830 

1  45 

1830  3  20 

2630  4  95 

3830  6  70 

4830  8  45 

840 

1  47 

1840  3  22 

2640  4  97 

3840  6  72 

4840  8  47 

850 

1  49 

1850  3  24 

2850  4  99 

3850  6  74 

4850  8  49 

860 

501 

1860  3  25} 

2860  5  00} 

3660  6  75} 

4860  8  50) 

670 

52 

1870  3  27 

2870  5  02 

3870  6  77 

4870  8  52 

880 

54 

1880  3  29 

2880  5  04 

3680  6  79 

4880   8  54 

690 

56 

1890  3  31 

2890  5  06 

3890  6  81 

4890   8   56 

900   1 

57} 

1900  3  32} 

2900  5  07} 

3900  6  82} 

4900   8   57} 

BIO 

59 

1910  3  34 

2910  5  09 

3910  6  84 

4910  8  59 

920 

61 

1920  3  36 

2920  5  11 

3920  6  86 

4920  8  61 

930  ! 

63 

1930  3  38 

2930  5   13 

3930  6  88 

4930  8  63 

940 

1  641 

1940  3  39} 

2940  5  14} 

3940  6  89} 

4940  8  64) 

950   1 

66 

1950  3  41 

2950  5   16 

3950  6  91 

4950  8  66 

860   1 

68 

1960  3  43 

2960  5   18 

3960  6  93 

4960   8  68 

970   1 

1   70 

1970  3  46 

2970  5  20 

3970  6  95 

4970  8  70 

960   1 

71} 

1980  3  46} 

2980  5  21} 

3960  6  96} 

4960   8   71} 

860   1 

1  73 

1990  3  48 

2990  5  23 

3990  6  98 

4990  8  73 

1000  1 

1   75 

2000  3  50 

3000  5  25 

4000   7  OO 

5000  8  75 

10.000 

Lbl. 

117.50 

25.000  Lbs.  S43.75 

40.000  L 

bl.  f  70.00         |L 

15,000 

•  • 

26.25 

30.000     "        52.50 

45.000 

78.75         I" 

20.000 

■i 

35.00         35.000     "       61.25 

50.000 

*          87.50         ft 

THE   DELBRIDGE    CO. 


ST.    LOUIS,    MO. 


1Q3a 

100 

.111    Per  60  Lbs.    1     #|»A 
.06        "    32    "           \  4 
.051      "   30    "           «|JUa 

fC  2000 

l04C 

Lbs. 

/J  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs.  .01 

2 

••  .00 

5     "     .01 

8     "     .01} 

3 

"     .01 

6      "     .01 

9      "     .02 

10        02 

1010  1   89 

2010  3  77 

3010  5  64 

4010  7  52 

20       04 

1020   1  91 

2020  3  79 

3020  5  66 

4020  7  54 

30       06 

1030   1  93 

2030  3  81 

3030  5  68 

4030  7  56 

40        074 

1040  1   95 

2040  3  824 

3040  5  70 

4040  7  574 

50       09 

1050  1  97 

2050  3  84 

3050  5  72 

4050  7  59 

60        11 

1060   1   99 

2060  3  86 

3060  5  74 

4060  7  61 

70        13 

1070  2  01 

2070  3  88 

3070  5  76 

4070  7  63 

80        15 

1080  2  024 

2080  3  90 

3080  5  774 

4080  7  65 

90        17 

1090  2  04 

2090  3  92 

3090  5  79 

4090  7  67 

100        19 

1100  2  06 

2100  3  94 

3100  5  81 

4100  7  69 

110        21 

1110  2  08 

2110  3  96 

3110  5  83 

4110  7  71 

120        224 

1120  2  10 

2120  3  974 

3120  5  85 

4120  7  724 

130        24 

1130  2   12 

2130  3  99 

3130  5  87 

4130  7  74 

140       26 

1140  2   14 

2140  4  01 

3140  5  89 

4140  7  76 

150       28 

1150  2   16 

2150  4  03 

3150  5  91 

4150  7  78 

160       30 

1160  2  174 

2160  4  05 

3160  5  924 

4160  7  80 

170       32 

1170  2  19 

2170  4  07 

3170  5  94 

4170  7  82 

180       34 

1180  2  21 

2180  4  09 

3180  5  96 

4180   7  84 

190       36 

1190  2  23 

2190  4  11 

3190  5  98 

4190  7  86 

200        374 

1200   2  25 

2200  4  124 

3200  6  00 

4200  7  874 

210       39 

1210  2  27 

2210  4  14 

3210  6  02 

4210  7  89 

220       41 

1220   2  29 

2220  4  16 

3220  6  04 

4220  7  91 

230       43 

1230  2  31 

2230  4  18 

3230  6  06 

4230  7  93 

240       45 

1240  2  324 

2240  4  20 

3240  6  074 

4240  7  95 

250       47 

1250  2  34 

2250  4  22 

3250  6  09 

4250  7  97 

260       49 

1260  2  36 

2260  4  24 

3260  6   11 

4260  7  99 

270       51 

1270  2  38 

2270  4  26 

3270  6   13 

4270  8  01 

280        52i 

1280  2  40 

2280  4  274 

3280  6   15 

4280  8  024 

290        54 

1290  2  42 

2290  4  29 

3290  6  17 

4290  8  04 

300       56 

1300  2  44 

2300  4  31 

3300  6  19 

4300  8  06 

310       58 

1310  2  46 

2310  4  33 

3310  6  21 

4310  8  08 

320        60 

1320  2  474 

2320  4  35 

3320  6  224 

4320  8  10 

330       62 

1330  2  49 

2330  4  37 

3330  6  24 

4330  8  12 

340       64 

1340  2  51 

2340  4  39 

3340  6  26 

4340  8  14 

350       66 

1350  2  53 

2350  4  41 

3350  6  28 

4350  8  16 

360        67} 

1360  2  55 

2360  4  424 

3360  6  30 

4360  8   174 

370       69 

1370  2  57 

2370  4  44 

3370  6  32 

4370  8   19 

380        71 

1380  2  59 

2380  4  46 

3380  6  34 

4380  8  21 

390        73 

1390  2  61 

2390  4  48 

3390  6  36 

4390  8  23 

400       75 

1400  2  624 

2400  4  50 

3400  6  374 

4400  8  25 

410       77 

1410  2  64 

2410  4  52 

3410  6  39 

4410  8  27 

420        79 

1420  2  66 

2420  4  54 

3420  6  41 

4420  8  29 

430        81 

1430  2  68 

2430  4  56 

3430  6  43 

4430  8  31 

440       821 

1440  2  70 

2440  4  574 

3440  6  45 

4440  8  32} 

450       84 

1450  2  72 

2450  4  59 

3450  6  47 

4450  8  34 

460       86 

1460  2  74 

2460  4  61 

3460  6  49 

4460  8  36 

470       88 

1470  2  76 

2470  4  63 

3470  6  51 

4470  8  38 

480       90 

1480  2  774 

2480  4  65 

3480  6  524 

4480  8  40 

490       92 

1490  2  79 

2490  4  67 

3490  6  54 

4490  8  42 

500       94 

1500  2  81 

2500  4  69 

3500  6  56 

4500  8  44 

510       96 

1510  2  83 

2510  4  71 

3510  6  58 

4510  8  46 

520       974 

1520  2  85 

2520  4  724 

3520  6  60 

4520  8  474 

530       99 

1530  2  87 

2530  4  74 

3530  6  62 

4530  8  49 

540  1  01 

1540  2  89 

2540  4  76 

3540  6  64 

4540  8  51 

550  1  03 

1550  2  91 

2550  4  78 

3550  6  66 

4550  8  53 

560  1  05 

1560  2  924 

2560  4  80 

3560  6  674 

4560  8  55 

570  1   07 

1570  2  94 

2570  4  82 

3570  6  69 

4570  8  57 

580  1   09 

1580  2  96 

2580  4  84 

3580  6  71 

4580  8  59 

590  1   11 

1590  2  98 

2590  4  86 

3590  6  73 

4590  8  61 

600  1    12* 

1600  3  00 

2600  4  874 

3600  6  75 

4600  8  621 

E10   1   14 

1610  3  02 

2610  4  89 

3610  6  77 

4610  8  64 

620  1    16 

1620  3  04 

2620  4  91 

3620  6  79 

4620  8  66 

630   1   18 

1630  3  06 

2630  4  93 

3630  6  81 

4630  8  68 

640   1  20 

1640  3  074 

2640  4  95 

3640  6  824 

4640  8  70 

650  1  22 

1650  3  09 

2650  4  97 

3650  6  84 

4650  8  72 

660   1  24 

1660  3  11 

2660  4  99 

3660  6  86 

4660  8  74 

670  1   26 

1670  3  13 

2670  5  01 

3670  6  88 

4670  8  76 

680  1   271 

1680  3  15 

2680  5  024 

3680  6  90 

4680  8  774 

690  1  29 

1690  3  17 

2690  5  04 

3690  6  92 

4690  8  79 

700  1  31 

1700  3  19 

2700  5  06 

3700  6  94 

4700  8  81 

710  1  33 

1710  3  21 

2710  5  08 

3710  6  96 

4710  8  83 

720  1  35 

1720  3  224 

2720  5  10 

3720  6  974 

4720  8  85 

730  1  37 

1730  3  24 

2730  5  12 

3730  6  99 

4730  8  87 

740  1  39 

1740  3  26 

2740  5  14 

3740  7  01 

4740  8  89 

750  1  41 

1750  3  28 

2750  5  16 

3750  7  03 

4750  8  91 

760   1  42} 

1760  3  30 

2760  5   174 

3760  7  05 

4760  8  924 

770  1  44 

1770  3  32 

2770  5  19 

3770  7  07 

4770  8  94 

780   1  46 

1780  3  34 

2780  5  21 

3780  7  09 

4780  8  96 

790  1  48 

1790  3  36 

2790  5  23 

3790  7   11 

4790  8  98 

800  1   50 

1800  3  374 

2800  5  25 

3800  7   124 

4800  9  00 

810   1  52 

1810  3  39 

2810  5  27 

3810  7  14 

4810  9  02 

820   1  54 

1820  3  41 

2820  5  29 

3820  7  16 

4820  9  04 

830   1  56 

1830  3  43 

2830  5  31 

3830  7  18 

4830  9  06 

840  1   S7i 

1840  3  45 

2840  5  324 

3840  7  20 

4840  9  074 

850   1  59 

1850  3  47 

2850  5  34 

3850  7  22 

4850  9  09 

860  1  61 

1860  3  49 

2860  5  36 

3860  7  24 

4860  9  11 

870  1  63 

1870  3  51 

2870  5  38 

3870  7  26 

4870  9  13 

880   1  65 

1880  3  524 

2880  5  40 

3880  7  27} 

4880  9   15 

890  1  67 

1890  3  54 

2890  5  42 

3890  7  29 

4890  9  17 

900  1   69 

1900  3  56 

2900  5  44 

3900  7  31 

4900  9  19 

910  1  71 

1910  3  58 

2910  5  46 

3910  7  33 

4910  9  21 

920  1   72J 

1920  3  60 

2920  5  474 

3920  7  35 

4920  9  224 

930  1  74 

1930  3  62 

2930  5  49 

3930  7  37 

4930  9  24 

940  1   76 

1940  3  64 

2940  5  51 

3940  7  39 

4940  9  26 

950  1   78 

1950  3  66 

2950  5  53 

3950  7  41 

4950  9  28 

960  1  80 

1960  3  67) 

2960  5  55 

3960  7  424 

4960  9  30 

970   1   82 

1970  3  69 

2970  5  57 

3970  7  44 

4970  9  32 

980  1  84 

1980  3  71 

2980  5  59 

3960  7  46 

4980  9  34 

990  1  86 

1990  3  73 

2990  5  61 

3990  7  48 

4990  9  36 

1000  1   87} 

2000  3  75 

3000  5  624 

4000  7  50 

5000  9  37} 

10.000  Lbs. 

$18.75 

25 

,000  Lbs.  $46.87} 

40.000  I 

-bs.  9  75.00 

15,000    " 

28.121 

30 

,000     "        56.25 

45,000 

"          84.37} 

1        20.000    " 

37.50          35 

,000     "        65.62} 

50,000 

""          93.75 

THE   DELBRIDGE 

CO.     - 

ST.   LOUIS,   MO. 

20c  £ 

.12      Per  60  Lbs.    1     |t»  J 
.064      "32     "            \t 
.06        "    30    "            4H 

1.00 

2000 
Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs. 

.01 

2 

•'     .00 

5     "     .01 

6     " 

.02 

3 

"     .01 

6      "     .01 

9     " 

.02 

10 

02 

1010  2  02 

2010  4  02 

3010  6  02 

4010 

8  02 

20 

04 

1020  2  04 

2020  4  04 

3020  6  04 

4020 

8   04 

30 

06 

1030  2  06 

2030  4  06 

3030  6  06 

4030 

8  06 

40 

OS 

1040  2  08 

2040   4  08 

3040  6  08 

4040 

8  08 

SO 

10 

1050  2   10 

2050  4  10 

3050  6  10 

4050 

8    10 

60 

12 

1060  2   12 

2060  4  12 

3060  6   12 

4060 

8    12 

70 

14 

1070  2   14 

.:.'-     , 

3070  6   14 

4070 

8    14 

60 

16 

1080  2   16 

2080  4  16 

3080  6   16 

4080 

8   16 

90 

18 

1090  2   18 

2090  4  18 

3090  6  18 

4090 

8    18 

100 

20 

1100  2  20 

2100  4  20 

3100  6  20 

4100 

8   20 

110 

22 

1110  2  22 

2110  4  22 

3110  6  22 

4110 

8   22 

120 

24 

1120  2  24 

2120  4  24 

3120  6  24 

4120 

8   24 

130 

26 

1130  2  26 

2130  4  26 

3130  6  26 

4130 

8   26 

HO 

28 

1140  2  28 

2140  4  28 

3140  6  28 

4140 

8   28 

150 

30 

1150  2  30 

2150  4  30 

3150  6  30 

4150 

8   30 

160 

32 

1160  2  32 

2160  4  32 

3160  6  32 

4160 

8  32 

170 

34 

1170  2  34 

2170  4  34 

3170  6  34 

4170 

8  34 

180 

36 

1180  2  36 

2180  4  36 

3180  6  36 

4180 

8  36 

190 

38 

1190  2  38 

2190  4  38 

3190  6  38 

4190 

8  38 

200 

40 

1200  2  40 

2200  4  40 

3200  6  40 

4200 

8  40 

210 

42 

1210  2  42 

2210  4  42 

3210  6  42 

4210 

8  42 

220 

44 

1220  2  44 

2220  4  44 

3220  6  44 

4220 

8  44 

230 

46 

1230  2  46 

2230  4  46 

3230  6  46 

4230 

8  46 

240 

48 

1240  2  48 

2240  4  48 

3240  6  48 

4240 

8  48 

250 

SO 

1250  2  50 

2250  4  50 

3250  6  50 

4250 

8  50 

260 

52 

1260  2  52 

2260  4  52 

3260  6  52 

4260 

8  52 

270 

54 

1270  2  54 

2270  4  54 

3270  6  54 

4270 

8  54 

280 

56 

1280  2  56 

2280  4  56 

3280  6  56 

4280 

8  56 

290 

58 

1290  2  58 

;;i  M   ■  c.:- 

3290  6  58 

4290 

8   58 

300 

60 

1300  2  60 

2300  4  60 

3300  6  60 

4300 

8   60 

310 

62 

1310  2  62 

2310  4  62 

3310  6  62 

4310 

8  62 

320 

64 

1320  2  64 

2320  4  64 

3320  6  64 

4320 

8  64 

330 

66 

1330  2  66 

2330  4  66 
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36.  f  88.00 

11.000 

1  # 

35.621 

10.000     "       71.25       1   45.000    ' 

108.87} 

ao.oot 

M 

47.50 

35.000     "       83.12}      1   50.000    ■ 

*       118.71 

THE  DELBRIDGE  CO. 

•     ST.   LOUIS, 

MO. 

25c  ^s. 

15      Per  60  Lbs.    I     ff» 
08        "    32     "            \ 

07*      "    30    "            4f 

5.01 

\  2000 
J  Lbs. 

1 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs 

.02 

2 

•'     .001 

5     "     .01 

8     " 

.02 

3 

"     .01 

6      "     .011 

9      " 

.02 

10 

02! 

1010   2    52, 

2010  5  021 

3010     7  52) 

4010 

10  02) 

20 

OS 

1020  2  55 

2020  5  OS 

3020     7  55 

4020 

10  05 

30 

07* 

1030  2  571 

2030  5  071 

3030      7  571 

4030 

10  071 

40 

10 

1040  2  60 

2040  5  10 

3040     7  60 

4040 

10  10 

50 

124 

1050  2  621 

2050  5  121 

3050     7  621 

4050 

10   121 

60 

IS 

1060   2   65 

2060  5  15 

3060     7  65 

4060 

10   15 

70 

17i 

1070   2  671 

2070  5  171 

3070     7  67. 

4070 

10   171 

80 

20 

1080   2   70 

2080  5  20 

3080     7  70 

4080 

10  20 

90 

224 

1090  2   721 

2090  5  221 

3090     7  721 

4090 

10  22) 

100 

25 

1100  2  75 

2100  5  25 

3100     7  75 

4100 

10  25 

110 

274 

1110  2  771 

2110  5  271 

3110     7  771 

4110 

10  271       I 

120 

30 

1120  2  80 

2120  5  30 

3120     7  80 

4120 

10  30 

130 

324 

1130  2  821 

2130  5  321 

3130     7  821 

4130 

10  32) 

140 

35 

1140  2  85 

2140  5  35 

3140     7  85 

4140 

10  35 

150 

374 

1150  2  871 

2150  5  371 

3150     7  871 

4150 

10  371 

160 

40 

1160  2  90 

2160  5  40 

3160     7  90 

4160 

10  40 

170 

424 

1170  2  921 

2170  5  421 

3170     7  921 

4170 

10  42) 

180 

45 

1180  2  95 

2180  5  45 

3180     7  95 

4180 

10  45 

190 

471 

1190  2  971 

2190  5  471 

3190     7  971 

4190 

10  471 

200 

50 

1200  3  00 

2200  5  50 

3200     8  OO 

4200 

10  50 

210 

524 

1210  3  021 

2210  5  521 

3210     8  02) 

4210 

10  521 

220 

55 

1220  3  05 

2220  5  55 

3220     8  05 

4220 

10  55 

230 

571 

1230  3  071 

2230  5  571 

3230     8  071 

4230 

10  571 

240 

60 

1240  3   10 

2240  5  60 

3240     8   10 

4240 

10  60 

250 

624 

1250  3  121 

2250  5  621 

3250     8  121 

4250 

10  621 

260 

65 

1260  3   15 

2260  5  65 

3260     8  15 

4260 

10  65 

270 

674 

1270  3   171 

2270  5  671 

3270     8  171 

4270 

10  671 

280 

70 

1280  3  20 

2280  5  70 

3280     8  20 

4280 

10  70 

280 

724 

1290  3  221 

2290  5  721 

3290     8  22) 

4290 

10  721 

300 

75 

1300  3  25 

2300  5  75 

3300     8  25 

4300 

10  75 

310 

77t 

1310  3  271 

2310  5  771 

3310     8  271 

4310 

10  771 

320 

80 

1320  3  30 

2320  5  80 

3320     8  30 

4320 

10  80 

330 

824 

1330  3  321 

2330  5  821 

3330     8  321 

4330 

10  821 

340 

85 

1340  3  35 

2340  5  85 

3340     8  35 

4340 

10  85 

350 

871 

1350  3  371 

2350  5  871 

3350     8  371 

4350 

10  871 

360 

90 

1360  3  40 

2360  5  90 

3360     8  40 

4360 

10  90 

370 

921 

1370  3  421 

2370  5  921 

3370     8  421 

4370 

10  921 

380 

95 

1380  3  45 

2380  S  95 

3380     8  45 

4380 

10  95 

390   . 

974 

1390  3  471 

2390  S  97) 

3390     8  471 

4390 

10  971 

400   1 

00 

1400  3  50 

2400  6  00 

3400     8  50 

4400 

11   00 

410 

021 

1410  3  521 

2410  6  021 

3410     8  521 

4410 

11  021 

420  1 

OS 

1420  3  55 

2420  6  05 

3420     8  55 

4420 

11  05 

430  1 

071 

1430  3  571 

2430  6  071 

3430     8  571 

4430 

11  071 

440  1 

10 

1440  3  60 

2440  6  10 

3440     8  60 

4440 

11    10 

450  1 

121 

1450  3  621 

2450  6  121 

3450     8  621 

4450 

11    121 

460  1 

15 

1460  3  65 

2460  6  15 

3460     8  65 

4460 

11    15 

470  1 

171 

1470  3  671 

2470  6  171 

3470      8  671 

4470 

11   174 

480   1 

20 

1480  3  70 

2480  6  20 

3460     8  70 

4480 

11   20 

490   1 

221 

1490  3  721 

2490  6  221 

3490      8   721 

4490 

11   221 

500  1 

25 

1500  3  75 

2500  6  25 

3500      8   75 

4500 

11   25 

510  1 

271 

1510  3  771 

2510  6  271 

3510     8  771 

4510 

11   271 

520 

30 

1520  3  80 

2520  6  30 

3520      8   80 

4520 

11   30 

530  1 

321 

1530  3  821 

2530  6  321 

3530     8  821 

4530 

11   321 

540  1 

35 

1540  3  85 

2540  6  35 

3540     8  85 

4540 

11  35 

550  1 

371 

1550  3  871 

2550  6  371 

3550     8  871 

4550 

11   371 

560 

40 

1560  3  90 

2560  6  40 

3560      8  90 

4560 

11  40 

570 

421 

1570  3  921 

2570  6  421 

3570     8  921 

4570 

11    421 

560  1 

45 

1580  3  95 

2580  6  45 

3580     8  95 

4580 

11    45 

590  1 

471 

1590  3  971 

2590  6  47) 

3590     8  971 

4590 

11    471 

600 

50 

1600  4  00 

2600  6  50 

3600     9  OO 

4600 

11    50 

610 

521 

1610  4  021 

2610  6  521 

3610     9  021 

4610 

11    521 

620 

I  55 

1620  4  05 

2620  6  55 

3620     9  05 

4620 

11   55 

630 

571 

1630  4  071 

2630  6  571 

3630     9  07) 

4630 

11    57) 

640 

60 

1640  4   10 

2640   6  60 

3640     9   10 

4640 

11    60 

650 

I   621 

1650  4  121 

2650  6  62) 

3650     9  12) 

4650 

11    62) 

660 

1   65 

1660  4  15 

2660  6  65 

3660     9  15 

4660 

11    65 

670 

I   67* 

1670  4   171 

2670  6  67) 

3670     9  171 

4670 

11    671 

680 

L   70 

1680  4  20 

2680  6  70 

3680     9  20 

4680 

11   70 

690 

1   721 

1690  4  221 

2690  6  721 

3690     9  221 

4690 

11   721 

700 

I   75 

1700  4  25 

2700   6  75 

3700     9  25 

4700 

11   75 

710 

1   771 

1710  4  271 

2710   6  771 

3710     9  271 

4710 

11   771 

720 

80 

1720  4  30 

2720   6  80 

3720     9  30 

4720 

11   80 

730 

821 

1730  4  321 

2730   6  821 

3730     9  321 

4730 

11   821 

740 

85 

1740  4  35 

2740  6  85 

3740     9  35 

4740 

11   85 

750 

871 

1750  4  371 

2750  6  871 

3750     9  371 

4750 

11   871 

760 

90 

1760  4  40 

2760  6  90 

3760     9  40 

4760 

11   90 

770 

921 

1770  4  421 

2770  6  921 

3770     9  421 

4770 

11  921 

780 

95 

1780  4  45 

2780  6  95 

3780     9  45 

4780 

11   95 

790 

971 

1790  4  471 

2790  6  971 

3790     9  471 

4790 

11   971 

800  : 

!  00 

1800  4  50 

2800  7  00 

3800     9  50 

4800 

12  00 

810  : 

!  021 

1810  4  521 

2810  7  021 

3810     9  521 

4810 

12  021 

820  : 

!  05 

1820  4  55 

2820  7  05 

3820      9  55 

4820 

12  05 

830  : 

!  071 

1830  4  571 

2830  7  071 

3830     9  571 

4830 

12  071 

840  : 

i    10 

1840  4  60 

2840  7   10 

3840     9  60 

4840 

12  10 

850  : 

I   121 

1850  4  621 

2850  7   121 

3850     9  621 

4850 

12    121 

860  : 

:  15 

1860  4  65 

2860  7  15 

3860     9  65 

4860 

12    15 

670 

8   171 

1870  4  671 

2870  7  171 

3870     9  671 

4870 

12    171 

680  : 

!  20 

1880  4  70 

2880  7  20 

3880     9  70 

4880 

12  20 

890  : 

!  221 

1890  4  721 

2890  7  221 

3890     9  721 

4890 

12  221 

900 

!  25 

1900  4  75 

2900  7  25 

3900      9  75 

4900 

12  25 

910  : 

!  271 

1910  4  771 

2910  7  271 

3910      9   77) 

4910 

12  271 

920  : 

!  30 

1920  4  80 

2920  7  30 

3920     9  80 

4920 

12   30 

930  : 

!  321 

1930  4  821 

2930  7  321 

3930     9  821 

4930 

12   321 

940  : 

!  35 

1940  4  85 

2940  7  35 

3940     9  85 

4940 

12   35 

950  : 

!  371 

1950  4  871 

2950  7  371 

3950     9  871 

4950 

12  371 

960 

!  40 

1960  4  90 

2960  7  40 

3960     9  90 

4960 

12  40 

970    . 

!  421 

1970  4  921 

2970  7  421 

3970     9  921 

4970 

12  421 

980  ; 

!  45 

1980  4  95 

2980  7  45 

3980     9  95 

4980 

12  45 

990  : 

!  471 

1990  4  971 

2990  7  47) 

3990     9  971 

4990 

12  471 

looo  : 

!   SO 

2000  S  00 

3000  7  50 

4000    10  OO 

5000 

12  50 

10.000 

Lbs. 

$25.00 

25 

.000  Lbs.  S62 

.50 

40.001 

)  Lbs.  Jioo.oo 

15,000 

•• 

37.50 

30 

.000     •*        7S 

.OO 

45.001 

1    " 

112.50 

20,000 

•  • 

50.00          35 

,000     "        87 

.50 

50,001 

I    " 

125.00 

THE  DELBRIDGE   CO. 

•     ST.   LOUIS,   MO. 

26 

Ic 

100 
Lbs. 

154    Per  60  Lbs. 
084      "    32    " 
071      *'    30    " 

$! 

:  OC  200° 

I.Zd  Lbs. 

1 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs. 

.02 

2 

"    .01 

5     "     .01 

8     " 

.02 

3 

••    .01 

6     "     .02 

9     " 

.02 

10 

03 

1010  2  65 

2010  5  28 

3010 

7  90 

4010  10  53 

20 

05 

1020  2  68 

2020  5  30 

3020 

7  93 

4020   10  55 

30 

08 

1030  2  70 

2030  5  33 

3030 

7  95 

4030  10  58 

40 

10* 

1040  2  73 

2040  5  351 

3040 

7  98 

4040  10  601 

50 

13 

1050  2  76 

2050  5  38 

3050 

8  01 

4050  10  63 

60 

16 

1060  2  78 

2060  5  41 

3060 

8  03 

4060   10  66 

70 

18 

1070  2  81 

2070  5  43 

3070 

8  06 

4070  10  68 

80 

21 

1080  2  834 

2080  5  46 

3080 

8  084 

4080  10  71 

90 

24 

1090  2  86 

2090  5  49 

3090 

8  11 

4090  10  74 

100 

26 

1100  2  89 

2100  5  51 

3100 

8  14 

4100  10  76 

110 

29 

1110  2  91 

2110  5  54 

3110 

8  16 

4110  10  79 

120 

311 

1120  2  94 

2120  5  561 

3120 

8  19 

4120  10  814 

130 

34 

1130  2  97 

2130  5  59 

3130 

8  22 

4130  10  84 

140 

37 

1140  2  99 

2140  5  62 

3140 

8  24 

4140  10  87 

ISO 

39 

1150  3  02 

2150  5  64 

3150 

6  27 

4150  10  89 

160 

42 

1160  3  044 

2160  5  67 

3160 

8  291 

4160  10  92 

170 

45 

1170  3  07 

2170  5  70 

3170 

8  32 

4170  10  95 

180 

47 

1180  3  10 

2180  5  72 

3180 

8  35 

4190  10  97 

190 

50 

1190  3  12 

2190  5  75 

3190 

8  37 

4190   11  00 

200 

524 

1210  3  15 

2200  5  771 

3200 

8  40 

4200  11  021 

210 

55 

1210  3  18 

2210  5  80 

3210 

8  43 

4210  11  05 

220 

58 

1220  3  20 

2220  5  83 

3220 

8  45 

4220  11  08 

230 

60 

1230  3  23 

2230  5  85 

3230 

8  48 

4230  11   10 

240 

63 

1240  3  251 

2240  5  88 

3240 

8  504 

4240  11   13 

250 

66 

1250  3  28 

2250  5  91 

3250 

8  53 

4250  11   16 

260 

68 

1260  3  31 

2260  5  93 

3260 

8  56 

4260  11   18 

270 

71 

1270  3  33 

2270  5  96 

3270 

8  58 

4270  11  21 

280 

731 

1280  3  36 

2280  5  981 

3280 

8  61 

4280  11  231 

290 

76 

1290  3  39 

2290  6  01 

3290 

8  64 

4290  11  26 

300 

79 

1300  3  41 

2300  6  04 

3300 

8  66 

4300  11  29 

310 

81 

1310  3  44 

2310  6  06 

3310 

8  69 

4310  11  31 

320 

84 

1320  3  464 

2320  6  09 

3320 

8  714 

4320  11  34 

330 

87 

1330  3  49 

2330  6  12 

3330 

8  74 

4330  11  37 

340 

89 

1340  3  52 

2340  6  14 

3340 

8  77 

4340  11  39 

350 

92 

1350  3  54 

2350  6  17 

3350 

8  79 

4350  11  42 

360 

941 

1360  3  57 

2360  6  194 

3360 

8  82 

4360  11  444 

370   . 

97 

1370  3  60 

2370  6  22 

3370 

8  85 

4370  11  47 

380   1 

00 

1380  3  62 

2380  6  25 

3380 

8  87 

4380  11   50 

390   1 

02 

1390  3  65 

2390  6  27 

3390 

8  90 

4390  11  52 

400  1 

05 

1400  3  67i 

2400  6  30 

3400 

8  921 

4400  11   55 

410 

08 

1410  3  70 

2410  6  33 

3410 

8  95 

4410  11  58 

420 

10 

1420  3  73 

2420  6  35 

3420 

8  98 

4420  11  60 

430  1 

13 

1430  3  75 

2430  6  38 

3430 

9  00 

4430  11  63 

440 

151 

1440  3  78 

2440  6  404 

3440 

9  03 

4440  11  651 

450  1 

18 

1450  3  81 

2450  6  43 

3450 

9  06 

4450  11  68 

460  1 

21 

1460  3  83 

2460  6  46 

3460 

9  08 

4460  11   71 

470  1 

23 

1470  3  86 

2470  6  48 

3470 

9  11 

4470  11   73 

480  1 

26 

1480  3  884 

2480  6  51 

3480 

9  131 

4480  11  76 

490  1 

1  29 

1490  3  91 

2490  6  54 

3490 

9  16 

4490  11  79 

500  I 

31 

1500  3  94 

2500  6  56 

3500 

9  19 

4500  11  81 

510 

1  34 

1510  3  96 

2510  6  59 

3510 

9  21 

4510  11  84 

520  1 

361 

1520  3  99 

2520  6  611 

3520 

9  24 

4520  11   861 

530  1 

39 

1530  4  02 

2530  6  64 

3530 

9  27 

4530  11  89 

540  1 

42 

1540  4  04 

2540  6  67 

3540 

9  29 

4540  11  92 

550  1 

44 

1550  4  07 

2550  6  69 

3550 

9  32 

4550  11  94 

560  1 

47 

1560  4  094 

2560  6  72 

3560 

9  341 

4560  11  97 

570  1 

50 

1570  4  12 

2570  6  75 

3570 

9  37 

4570  12  00 

580  1 

1  52 

1580  4  15 

2580  6  77 

3580 

9  40 

4580   12  02 

590 

I  55 

1590  4  17 

2590  6  80 

3590 

9  42 

4590  12  05 

600 

1  574 

1600  4  20 

2600   6  824 

3600 

9  45 

4600  12  074 

610 

1  60 

1610  4  23 

2610  6  85 

3610 

9  48 

4610  12  10 

620 

1  63 

1620  4  25 

2620  6  88 

3620 

9  50 

4620   12  13 

830  1 

1  65 

1630  4  28 

2630  6  90 

3630 

9  53 

4630  12  15 

640  1 

68 

1640  4  304 

2640  6  93 

3640 

9  551 

4640  12  18 

650  1 

71 

1650  4  33 

2650  6  96 

3650 

9  58 

4650  12  21 

660  1 

73 

1660  4  36 

2660  6  98 

3660 

9  61 

4660  12  23 

670  1 

76 

1670  4  38 

2670  7  01 

3670 

9  63 

4670  12  26 

680  1 

781 

1680  4  41 

2680  7  031 

3680 

9  66 

4680  12  284 

690  1 

1   81 

1690  4  44 

2690  7  06 

3690 

9  69 

4690  12  31 

700 

1   84 

1700  4  46 

2700  7  09 

3700 

9  71 

4700  12  34 

710  1 

L   86 

1710  4  49 

2710  7  11 

3710 

9  74 

4710  12  36 

720 

1  89 

1720  4  511 

2720  7  14 

3720 

9  764 

4720  12  39 

730  1 

1  92 

1730  4  54 

2730  7  17 

3730 

9  79 

4730  12  42 

740  1 

I   94 

1740  4  57 

2740  7  19 

3740 

9  82 

4740  12  44 

750 

1  97 

1750  4  59 

2750  7  22 

3750 

9  84 

4750  12  47 

760  1 

1  994 

1760  4  62 

2760  7  241 

3760 

9  87 

4780  12  491 

770  : 

!  02 

1770  4  65 

2770  7  27 

3770 

9  90 

4770  12  52 

760  : 

2  05 

1780  4  67 

2780  7  30 

3780 

9  92 

4780  12  55 

790  : 

2  07 

1790  4  70 

2790  7  32 

3790 

9  95 

4790  12  57 

eoo  : 

2   10 

1800  4  721 

2800  7  35 

3800 

9  974 

4800  12  60 

eio  : 

2   13 

1810  4  75 

2810  7  38 

3810 

10  00 

4810  12  63 

820  : 

:  15 

1820  4  78 

2820  7  40 

3820 

10  03 

4820  12  65 

830  : 

2   18 

1830  4  80 

2830  7  43 

3830 

10  05 

4830  12  68 

840  : 

2  204 

1840  4  83 

2840  7  451 

3840 

10  08 

4840  12  701 

850  : 

2  23 

1850  4  86 

2850  7  48 

3850 

10  11 

4850  12  73 

860  : 

2  26 

1880  4  88 

2860  7  51 

3860 

10  13 

4860  12  76 

870  : 

2  28 

1870  4  91 

2870  7  53 

3870 

10  16 

4870  12  78 

880  : 

2  31 

1880  4  931 

2880  7  56 

3880 

10  181 

4880  12  81 

890  : 

2  34 

1890  4  96 

2890  7  59 

3890 

10  21 

4890  12  84 

900  : 

2  36 

1900  4  99 

2900  7  61 

3900 

10  24 

4900  12  86 

9io  : 

2  39 

1910  5  01 

2910  7  64 

3910 

10  26 

4910  12  89 

920  : 

2  411 

1920  5  04 

2920  7  66i 

3920 

10  29 

4920  12  91} 

930  ' 

2  44 

1930  5  07 

2930  7  69 

3930 

10  32 

4930  12  94 

940  : 

2  47 

1940  5  09 

2940  7  72 

3940 

10  34 

4940  12  97 

950  . 

2  49 

1950  5  12 

2950  7  74 

3950 

10  37 

4950  12  99 

960  : 

2  52 

1960  5  144 

2960  7  77 

3960 

10  394 

4960  13  02 

970  : 

2  55 

1970  5  17 

2970  7  80 

3970 

10  42 

4970  13  05 

980  : 

2  57 

1980  5  20 

2980  7  82 

3980 

10  45 

4980  13  07 

990  : 

2  60 

1990  5  22 

2990  7  85 

3990 

10  47 

4990  13  10 

looo  : 

2  624 

2000  5  25 

3000  7  871 

4000 

10  50 

5000  13  12} 

10,000 

Lbs. 

$26.25 

2! 

i,000  Lbs.  96! 

1.62} 

40.000 

Lbs.  $105.00 

15,000 

*  t 

39.37} 

3C 

1,000     "        71 

1.7S 

45.000 

118.12} 

20.000 

■  ■ 

82.50 

3! 

.000     "        9 

1.87} 

50.000 

"        131.26 

THE   DELBRIDGE   CO.     -     ST.   LOUIS,  MO. 


01 

2LC 

100 

16*     Per  60  Lbs. 

1       <TI 

:  en  2000 

27 

Lbs. 

088      "    32 

08i      "    30 

<i 

1  $! 

J.DU  Lbs 

1 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs. 

.02 

2 

"    .01 

5     "     .01 

8     " 

.02 

3 

"     .01 

6      "     .02 

9     •* 

.02 

10 

03 

1010  2  78 

2010  5  53 

3010 

6   28 

4010  11   03 

20 

051 

1020  2  80} 

2020  5  55} 

3020 

8  30} 

4020   11   05} 

30 

OS 

1030  2  83 

2030  5  58 

3030 

8  33 

4030  11   08 

40 

11 

1040  2  86 

2040  5  61 

3040 

8  36 

4040  11    11 

50 

14 

1050  2  89 

2050  5  64 

3050 

8  39 

4050  11    14 

60 

161 

1060  2  91} 

2060  5  66} 

3060 

8  41} 

4060  11    16} 

70 

19 

1070  2  94 

2070  5  69 

3070 

8  44 

4070  11   19 

SO 

22 

1080  2  97 

2080  5  72 

3080 

8  47 

4080  11  22 

90 

25 

1090  3  OO 

2090  5  75 

3090 

8  50 

4090  11   25 

100 

271 

1100  3  02} 

2100  5  77} 

3100 

8  52} 

4100  11   27} 

110 

30 

1110  3  05 

2110  5  80 

3110 

8  55 

4110  11   30 

120 

33 

1120  3  08 

2120  5  83 

3120 

8  58 

4120  11   33 

130 

36 

1130  3  11 

2130  5  86 

3130 

8  61 

4130   11   36 

140 

381 

1140  3  13} 

2140  5  88} 

3140 

8  63} 

4140  11   38} 

150 

41 

1150  3   16 

2150  5  91 

3150 

8  66 

4150   11  41 

160 

44 

1160  3  19 

2160  5  94 

3160 

8  69 

4160   11  44 

170 

47 

1170  3  22 

2170  5  97 

3170 

8  72 

4170   11  47 

180 

491 

1180  3  24} 

2180  5  99} 

3180 

8  74} 

4180   11  49} 

190 

52 

1190  3  27 

2190  6  02 

3190 

8  77 

4190  11   52 

200 

55 

1210  3  30 

2200  6  05 

3200 

8  80 

4200  11   55 

210 

58 

1210  3  33 

2210  6  08 

3210 

8  83 

4710   11   58 

220 

601 

1220  3  35} 

2220  6  101 

3220 

8  85} 

4220   11   60} 

230 

63 

1230  3  38 

2230  6  13 

3230 

8  88 

4230  11   63 

240 

66 

1240  3  41 

2240  6  16 

3240 

8   91 

42*0  11   66 

750 

69 

1250  3  44 

2250  6  19 

3250 

8   94 

4250   11   69 

260 

714 

1260  3  46} 

2260  6  21} 

3260 

8  961 

4280  11   71} 

270 

74 

1270  3  49 

2270  6  24 

3270 

8  99 

4770   11    74 

280 

77 

1280  3  52 

2280  6  27 

3280 

9  02 

4280  11    77 

290 

80 

1290  3  55 

2290  6  30 

3290 

9  05 

4290   11   80 

300 

821 

1300  3  57} 

2300  6  32} 

3300 

9  07} 

4.100   11   82} 

310 

85 

1310  3  60 

2310  6  35 

3310 

9   10 

4310   11   85 

320 

88 

1320  3  63 

2320  6  38 

3320 

9  13 

4320   11   88 

330 

91 

1330  3  66 

2330  6  41 

3330 

9  16 

4330   11   91 

340 

934 

1340  3  68} 

2340  6  43} 

3340 

9  18} 

4340  11   93} 

350 

96 

1350  3  71 

2350  6  46 

3350 

9  21 

4350  11   96 

360 

.    99 

1360  3  74 

2360  6  49 

3360 

9  24 

4360   11   99 

370 

1   02 

1370  3  77 

2370  6  52 

3370 

9  27 

4370   12  02 

380 

L  041 

1380  3  79} 

2380  6  54} 

3380 

9  29} 

4380   12  04} 

390 

I   07 

1390  3  82 

2390  6  57 

3390 

9  32 

4390   12  07 

400 

1    10 

1400  3  85 

2400  6  60 

3400 

9  35 

4400   12  10 

410 

1    13 

1410  3  88 

2410   6  63 

3410 

9  38 

4410  12   13 

420 

1    151 

1420  3  90} 

2420  6  65} 

3420 

9  40} 

4420  12   15} 

430 

1    18 

1430  3  93 

2430  6  68 

3430 

9  43 

4430  12   18 

440 

I    21 

1440  3  96 

2440  6  71 

3440 

9  46 

4440  12  21 

450 

1    24 

1450  3  99 

2450  6  74 

3450 

9  49 

4450   12  24 

460 

'    261 

1460  4  Oil 

2460  6  76} 

3460 

9  51} 

4460   12  26} 

470 

1   29 

1470  4  04 

2470  6  79 

3470 

9  54 

4470  12  29 

480 

1    32 

1480  4  07 

2480  6  82 

3480 

9  57 

4480  12  32 

490 

I    35 

1490  4   10 

2490  6  85 

3490 

9  60 

4490   12  35 

500 

I    371 

1500  4  121 

2500  6  87} 

3500 

9  62} 

4500  12  37} 

510 

1   40 

1510  4   15 

2510  6  90 

3510 

9  65 

4510   12  40 

520 

L   43 

1520  4   18 

2520  6  93 

3520 

9  68 

4520  12  43 

530 

46 

1530  4  21 

2530  6  96 

3530 

9   71 

4530  12  46 

540 

481 

1540  4   23} 

2540  6  981 

3540 

9   73} 

4540   12  48} 

150 

51 

1550  4  26 

2550  7  01 

3550 

9  76 

4550   12  51 

560 

54 

1560  4  29 

2560  7  04 

3560 

9   79 

4560   12  54 

570 

57 

1570  4  32 

2570  7  07 

3570 

9  82 

4570  12  57 

580 

591 

1580  4  34} 

2580  7  09} 

3580 

9  84} 

4580   12  59} 

590 

62 

1590  4  37 

2590  7   12 

3590 

9  87 

4590   12  62 

600 

65 

1600  4  40 

2600  7   15 

3600 

9  90 

4600   12  65 

610 

68 

1610  4  43 

2610  7   18 

3610 

9   93 

4610   12  68 

620   1 

701 

1620  4  45} 

2620   7   20} 

3620 

S   951 

4820   12  70} 

630   1 

73 

1630  4  48 

2630  7  23 

3630 

9  98 

4630   12  73 

640   1 

76 

1640  4  51 

2640  7  26 

3640 

10  01 

4640   12  76 

650   1 

79 

1650  4  54 

2650  7  29 

3650 

10  04 

4650   12  79 

660   1 

811 

1660  4  56} 

2660  7  31} 

3660 

10  06} 

4660   12  81} 

670   1 

84 

1670  4  59 

2670  7  34 

3670 

10  09 

4670   12  84 

680   1 

87 

1680  4  62 

2680  7  37 

3680 

10    12 

4680   12  87 

690   1 

90 

1690  4  65 

2690  7  40 

3690 

10    15 

4690   12   90 

700   1 

921 

1700  4  67} 

2700  7  42} 

3700 

10   17} 

4700  12  92} 

710   1 

95 

1710  4  70 

2710  7  45 

3710 

10  20 

4710   12  95 

720   1 

98 

1720  4  73 

2720  7  48 

3720 

10   23 

4720  12  98 

730  : 

.  01 

1730  4  76 

2730  7  51 

3730 

10  26 

4730  13  01 

740  2 

031 

1740  4  78} 

2740  7  53} 

3740 

10   28} 

4740  13  03} 

750  : 

.  06 

1750  4  81 

2750  7  56 

3750 

10  31 

4750  13  06 

760  : 

09 

1760  4  84 

2760  7  59 

3760 

10  34 

4760  13  09 

770  2 

12 

1770  4  87 

2770  7  62 

3770 

10  37 

4770   13   12 

780  2 

14} 

1780  4  89} 

2780  7  644 

3780 

10  39} 

4780  13   14} 

790  2 

17 

1790  4  92 

2790  7  67 

3790 

10  42 

4790   13   17 

800  2 

20 

1800  4  95 

2800  7  70 

3800 

10  45 

4800  13  20 

810  2 

23 

1810  4  98 

2810  7  73 

3810 

10  48 

4810  13  23 

820  2 

25} 

1820  5  00} 

2820   7   751 

3820 

10   50} 

4820  13  25} 

830  2 

28 

1830  5  03 

2830   7   78 

3830 

10  53 

4830  13  28 

840  2 

31 

1840   5  06 

2840   7   81 

3840 

10  56 

4840   13  31 

850  2 

34 

1850   5  09 

2850  7  84 

3850 

10  59 

4850    13  34 

860  2 

36} 

1860  5  11} 

2860  7  86} 

3660 

10  61} 

4860   13  36} 

870  2 

39 

1870  5   14 

2870  7  89 

3870 

10  64 

4870   13  39 

880  2 

42 

1880  5  17 

2880  7  92 

3880 

10  67 

4880    13  42 

890  2 

45 

1890  5  20 

2890  7  95 

3890 

10  70 

4890   13  45 

900  2 

47! 

1900  5  22} 

2900  7  97} 

3900 

10  72} 

4900   13  47} 

910  2 

50 

1910  5  25 

2910  8  OO 

3910 

10  75 

4910   13  50 

920  2 

53 

1920  5  28 

2920  8  03 

3920 

10  78 

4920   13  53 

930  2 

56 

1930  5  31 

2930  8  06 

3930 

10  81 

4930   13  56 

940  2 

58} 

1940  5  33} 

2940   8  08} 

3940 

10  83} 

4940  13  58} 

950  2 

61 

1950  5  36 

2950  8  11 

3950 

10  86 

4950   13  61 

960  2 

64 

1960  5  39 

2960  8   14 

3960 

10  89 

4960   13  64 

970  2 

67 

1970  5  42 

2970  8   17 

3970 

10  92 

4970   13  67 

980  2 

69} 

1980  5  44} 

2980  8  19} 

3980 

10  941 

4980  13  69} 

990  2 

72 

1990  5  47 

2990  8  22 

3990 

10  97 

4990   13  72 

1000  2 

75 

2000  5  50 

3000  8  25 

4000 

11   OO 

5000   13  75 

10.000 

Lbs. 

$27.50 

25 

000  Lbs.  $66 

75 

40.000 

Lbs.  3110.00 

15,000 

* 

41.25 

30 

000     ' '        82 

SO 

45.000 

123.75         1 

20.000 

55.00          35 

000     ' '        96 

25 

50.000 

137.50         ] 

THE  DELBRIDGE  CO.     ■ 

ST.   LOUIS,   MO. 

28ic 

100 
Lbs. 

.171    Per  60  Lbs. 
.092      "82    " 
.086      "30    " 

IS! 

:  7C  2000 

1.1 3  Lbs. 

1 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs. 

.02 

2 

••    .01 

5     "     .01 

8     " 

.02 

3 

"     .01 

6     "     .01 

9     " 

.03 

10       03 

1010   2   90 

2010  5  78 

3010 

8   65 

4010  11  53 

20       06 

1020   2  93 

2020  5  81 

3020 

8  68 

4020  11   56 

30       09 

1030   2  96 

2030  5  84 

3030 

8  71 

4030  11   59 

40        Hi 

1040  2  99 

2040  5  86} 

3040 

8  74 

4040  11  61} 

SO        14 

1050  3  02 

2050  5  89 

3050 

8  77 

4050  11   64 

BO        17 

1060  3  05 

2060  5  92 

3060 

8  80 

4060  11  67 

70        20 

1070  3  08 

2070  5  95 

3070 

8  83 

4070  11   70 

80       23 

1080  3  10} 

2080  5  98 

3080 

8   85} 

4080  11   73 

SO       26 

1090  3  13 

2090  6  01 

3090 

8  88 

4090  11   76 

100       29 

1100  3  16 

2100  6  04 

3100 

8  91 

4100  11   79 

110       32 

1110  3   19 

2110  6  07 

3110 

8  94 

4110  11  82 

120        344 

1120  3  22 

2120  6  09} 

3120 

8  97 

4120  11  84} 

130       37 

1130  3  25 

2130  6  12 

3130 

9  00 

4130  11  87 

140       40 

1140  3  28 

2140  6  15 

3140 

9  03 

4140  11  90 

150       43 

1150  3  31 

2150  6  18 

3150 

9  06 

4150  11  93 

160       46 

1160  3  33} 

2160  6  21 

3160 

9  08} 

4160   11  96 

170       49 

1170  3  36 

2170  6  24 

3170 

9  11 

4170  11  99 

180       52 

1180  3  39 

2180  6  27 

3180 

9  14 

4180   12  02 

ISO       55 

1190  3  42 

2190  6  30 

3190 

9  17 

4190   12  05 

200        571 

1210  3  45 

2200  6  32} 

3200 

9  20 

4200  12  07} 

210       60 

1210  3  48 

2210  6  35 

3210 

9  23 

4210  12  10 

220       63 

1220  3  51 

2220  6  38 

3220 

9  26 

4220   12   13 

230       66 

1230  3  54 

2230  6  41 

3230 

9  29 

4230  12  16 

240       69 

1240  3  56} 

2240  6  44 

3240 

9  31} 

4240  12  19 

250       72 

1250  3  59 

2250  6  47 

3250 

9  34 

4250  12  22 

260       75 

1260  3  62 

2260  6  50 

3260 

9  37 

4260  12  25 

270       78 

1270  3  65 

2270  6  53 

3270 

9  40 

4270   12  28 

280       80} 

1280  3  68 

2280  6  55} 

3280 

9  43 

4280  12  30} 

2S0       83 

1290  3  71 

2290  6  58 

3290 

9  46 

4290   12  33 

300        86 

1300  3  74 

2300  6  61 

3300 

9  49 

4300  12  36 

310       89 

1310  3  77 

2310  6  64 

3310 

9  52 

4310   12  39 

320       92 

1320  3  79} 

2320  6  67 

3320 

9  54} 

4320   12  42 

330       95 

1330  3  82 

2330  6  70 

3330 

9  57 

4330  12  45 

340       98 

1340  3  85 

2340  6  73 

3340 

9  60 

4340   12  48 

350   1  01 

1350  3  88 

2350  6  76 

3350 

9  63 

4350   12  51 

360   1   034 

1360  3  91 

2360  6  78} 

3360 

9  66 

4360   12  53} 

370   1  06 

1370  3  94 

2370  6  81 

3370 

9  69 

4370   12  56 

380   1  09 

1380  3  97 

2380  6  84 

3380 

9  72 

4380   12  59 

390   1   12 

1390  4  00 

2390  6  87 

33S0 

9  75 

4390   12  62 

400  1   15 

1400  4  02} 

2400  6  90 

3400 

9  77} 

4400   12  65 

410   1   18 

1410  4  05 

2410  6  93 

3410 

9  80 

4410  12  68 

420  1   21 

1420  4  08 

2420  6  96 

3420 

9  83 

4420   12  71 

430   1  24 

1430  4  11 

2430  6  99 

3430 

9  86 

4430  12  74 

440  1   264 

1440  4  14 

2440  7  01} 

3440 

9  89 

4440   12  76} 

450  1  29 

1450  4  17 

2450  7  04 

3450 

9  92 

4450  12  79 

460  1  32 

1460  4  20 

2460  7  07 

3460 

9  95 

4460  12  82 

470  1  35 

1470  4  23 

2470  7  10 

3470 

9  98 

4470  12  85 

480   1  38 

1480  4  25} 

2480  7  13 

3480 

10  00} 

4480  12  88 

430  1  41 

1490  4  28 

2490  7  16 

3490 

10  03 

4490  12  91 

500   1  44 

1500  4  31 

2500  7  19 

3500 

10  06 

4500  12  94 

510  1  47 

1510  4  34 

2510  7  22 

3510 

10  09 

4510  12  97 

520   1  494 

1520  4  37 

2520  7  24} 

3520 

10  12 

4520  12  99} 

530  1  52 

1530  4  40 

2530  7  27 

3530 

10  15 

4530   13  02 

540  1  55 

1540  4  43 

2540  7  30 

3540 

10  18 

4540  13  05 

S50  1  58 

1550  4  46 

2550  7  33 

3550 

10  21 

4550  13  08 

560  1  61 

1560  4  48} 

2560  7  36 

3560 

10  23} 

4560  13  11 

570  1  64 

1570  4  51 

2570  7  39 

3570 

10  26 

4570  13  14 

580  1  67 

1580  4  54 

2580  7  42 

3580 

10  29 

4580   13  17 

590  1   70 

1590  4  57 

2590  7  45 

3590 

10  32 

4590  13  20 

600  1   724 

1600  4  60 

2600  7  47} 

3600 

10  35 

4600  13  22} 

610  1  75 

1610  4  63 

2610  7  50 

3610 

10  38 

4610   13  25 

620  1   78 

1620  4  66 

2620  7  53 

3620 

10  41 

4620   13  28 

630   1  81 

1630  4  69 

2630  7  56 

3630 

10  44 

4630   13  31 

640   1  84 

1640  4  71} 

2640  7  59 

3640 

10  46} 

4640   13  34 

650  1  87 

1650  4  74 

2650  7  62 

3650 

10  49 

4650   13  37 

660   1  90 

1660  4  77 

2660  7  65 

3660 

10  52 

4660   13  40 

670  1  93 

1670  4  80 

2670  7  68 

3670 

10  55 

4670   13  43 

680  1  95} 

1680  4  83 

2680  7  70} 

3680 

10  58 

4680  13  45} 

690  1  98 

16S0  4  86 

2690  7  73 

3690 

10  61 

4690  13  48 

700  2  01 

1700  4  89 

2700  7  76 

3700 

10  64 

4700  13  51 

710  2  04 

1710  4  92 

2710  7  79 

3710 

10  67 

4710  13  54 

720  2  07 

1720  4  94} 

2720  7  82 

3720 

10  69} 

4720  13  57 

730  2  10 

1730  4  97 

2730  7  85 

3730 

10  72 

4730  13  60 

740  2  13 

1740  5  00 

2740  7  88 

3740 

10  75 

4740  13  63 

750  2  16 

1750  5  03 

2750  7  91 

3750 

10  78 

♦750  13  66 

760  2  18} 

1760  5  06 

2760  7  93} 

3760 

10  81 

4760  13  68} 

770  2  21 

1770  5  09 

2770  7  96 

3770 

10  84 

4770  13  71 

780  2  24 

1780  5  12 

2780  7  99 

3780 

10  87 

4780  13  74 

780  2  27 

1790  5  15 

2790  8  02 

37S0 

10  90 

4790  13  77 

800  2  30 

1800  5  17} 

2800  8  05 

3800 

10  92} 

4800  13  80 

810  2  33 

1810  5  20 

2810  8  08 

3810 

10  95 

4810  13  83 

820  2  36 

1820  5  23 

2820  8  11 

3820 

10  98 

4820  13  86 

830  2  39 

1830  5  26 

2830  8  14 

3830 

11  01 

4830  13  89 

840  2  41} 

1840  5  29 

2840  8  16} 

3840 

11  04 

4840  13  91} 

850  2  44 

1850  5  32 

2850  8  19 

3850 

11  07 

4850  13  94 

860  2  47 

1860  5  35 

2860  8  22 

3860 

11    10 

4860   13  97 

670  2  50 

1870  5  38 

2870  8  25 

3870 

11   13 

4870  14  00 

880  2  53 

1880  5  40} 

2880  8  28 

3880 

11    15} 

4B80   14  03 

890  2  56 

1890  5  43 

2690  8  31 

3890 

11   18 

4890   14  06 

900  2  59 

1900  5  46 

2900  8  34 

3900 

11  21 

4900   14  09 

910  2  62 

1910  5  49 

2910  8  37 

3910 

11  24 

4910  14  12 

920  2  64} 

1920  5  52 

2920  8  39} 

3920 

11  27 

4920  14  14} 

930  2  67 

1930  5  55 

2930  8  42 

3930 

11  30 

4930   14  17 

940  2  70 

1940  5  58 

2940  8  45 

3940 

11  33 

4940   14  20 

950  2  73 

1S50  5  61 

2950  8  48 

3950 

11  36 

4950   14  23 

960  2  76 

1S60  5  63} 

2960  8  51 

3960 

11   38} 

4960  14  26 

970  2  79 

1S70  5  66 

2S70  8  54 

.  3970 

11  41 

4970   14  29 

980  2  82 

1980  5  69 

2980  8  57 

39(0 

11  44 

4980  14  32 

990  2  85 

1990  5  72 

2990  8  60 

3990 

11  47 

4930  14  35 

1000  2  87} 

2000  5  75 

3000  8  62} 

4000 

11  SO 

5000  14  37} 

10.000  Lbs. 

$28.75 

25.000  Lbs.  $  7 

1.87} 

40.000 

LbS.  $115.00 

15.000    " 

43.12} 

30.000     "          8 

6.25 

45.000 

129.37} 

20.000    " 

57.50         35.000     "        10 

0.62} 

50,000 

"        143.75 
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30c  Z 

.18    Per  60  Lbs.       I    (t 
.096    "    32     "          M 

.09      "  30    "        I    ; 

;b. 

00  2? 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs.  .02 

2 

"     .01 

5     "     .014 

8 

"      .02 

3 

"     .01 

6      "     .02 

9 

"      .03 

10        03 

1010  3  03 

2010  6  03 

3010     9 

03 

4010   12  03 

20        06 

1020  3  06 

2020  6  06 

3020     9 

06 

4020   12  06 

30       09 

1030  3  09 

2030  6  09 

3030     9 

09 

4030   12  09 

40        12 

1040  3   12 

2040  6   12 

3040     9 

12 

4040   12  12 

50        IS 

1050  3   15 

2050  6   15 

3050     9 

15 

4050  12  15 

60        18 

1060  3   18 

2060  6   18 

3060     9 

18 

4060    12   18 

70        21 

1070  3  21 

2070  6  21 

3070     9 

21 

4070   12  21 

80       24 

1080  3  24 

2080  6  24 

3080     9 

24 

4080   12  24 

90        27 

1090  3  27 

2090  6  27 

3090     9 

27 

4090   12  27 

100        30 

1100  3  30 

2100  6  30 

3100     9 

30 

4100   12  30 

110       33 

1110  3  33 

2110  6   33 

3110     9 

33 

4110  12  33 

120       36 

1120  3  36 

2120  6  36 

3120     9 

36 

4120    12   36 

130       39 

1130  3  39 

2130  6  39 

3130     9 

39 

4130   12  39 

140       42 

1140  3  42 

2140  6  42 

3140     9 

42 

4140    12  42 

150       45 

1150  3  45 

2150  6  45 

3150     9 

45 

4150   12  45 

160       48 

1160  3  48 

2160  6  48 

3160     9 

48 

4160   12  48 

170       51 

1170  3  51 

2170  6  51 

3170     9 

51 

4170   12  51 

180        54 

1180  3  54 

2180  6  54 

3180     9 

54 

4160    12  54 

190       57 

1190  3  57 

2190  6  57 

3190     9 

57 

4190    12  57 

200        60 

1200  3  60 

2200  6  60 

3200     9 

60 

4200    12  60 

210        63 

1210  3  63 

2210  6  63 

3210     9 

63 

4210   12  63 

220        66 

1220  3  66 

2220  6  66 

3220     9 

66 

4220   12  66 

230       69 

1230  3  69 

2230  6  69 

3230     9 

69 

4230    12  69 

240        72 

1240  3  72 

2240   6   72 

3240     9 

72 

4240   12   72 

250        75 

1250  3  75 

2250  6  75 

3250     9 

75 

4250  12  75 

2S0        78 

1260  3  78 

2260  6  78 

3260     9 

78 

4260  12  78 

270        81 

1270  3  81 

2270  6  81 

3270     9 

81 

4270   12  81 

280        84 

1280  3  84 

2280  6  84 

3280     9 

84 

4280   12  84 

290        87 

1290  3  87 

2290  6  87 

3290     9 

87 

4290    12  87 

300        90 

1300  3  90 

2300  6  90 

3300     9 

90 

4300    12  90 

310       93 

1310  3  93 

2310  6  93 

3310     9 

93 

4310    12  93 

320        96 

1320  3  96 

2320  6  96 

3320     9 

96 

4320    12  96 

330       99 

1330  3  99 

2330  6  99 

3330     9 

99 

4330   12  99 

340   1  02 

1340  4  02 

2340  7  02 

3340   10 

02 

4340   13  02 

350   1   05 

1350  4  05 

2350  7  05 

3350   10 

05 

4350   13  05 

360   1   08 

1360  4  08 

2360  7  08 

3360   10 

08 

4360    13  08 

370   1    11 

1370  4  11 

2370  7  11 

3370   10 

11 

4370   13   11 

3B0   1    14 

1380  4  14 

2380  7   14 

3380   10 

14 

4380   13   14 

390   1    17 

1390  4  17 

2390  7   17 

3390   10 

17 

4390   13   17 

400   1   20 

1400  4  20 

2400  7  20 

3400   10 

20 

4400    13  20 

410   1   23 

1410  4  23 

2410  7  23 

3410   10 

23 

4410  13  23 

420   1   26 

1420  4  26 

2420  7  26 

3420    10 

26 

4420    13  26 

430   1  29 

1430  4  29 

2430  7  29 

3430   10 

29 

4430    13  29 

440   1   32 

1440  4  32 

2440  7  32 

3440   10 

32 

4440    13  32 

450   1   35 

1450  4  35 

2450  7  35 

3450   10 

35 

4450    13   35 

460   1   38 

1460  4  38 

2460  7  38 

3460   10 

38 

4460    13   38 

470   1  41 

1470  4  41 

2470  7  41 

3470   10 

41 

4470    13  41 

480   1  44 

1480  4  44 

2480  7  44 

3480   10 

44 

4480   13  44 

490   1  47 

1490  4  47 

2490  7  47 

3490   10 

47 

4490   13  47 

500   1  50 

1500  4  50 

2500  7  50 

3500   10 

50 

4500    13   50 

510  1   53 

1510  4  53 

2510  7  53 

3510   10 

53 

4510    13   53 

520  1   56 

1520  4  56 

2520  7  56 

3520   10 

56 

4520    13   56 

530   1  59 

1530  4  59 

2530   7   59 

3530   10 

59 

4530    13   59 

540   1   62 

1540  4  62 

2540   7   62 

3540   10 

62 

4540    13   62 

550   1  65 

1550  4  65 

2550   7   65 

3550   10 

65 

4550    13   65 

560  1  68 

1560  4  68 

2560   7   68 

3560   10 

68 

4560    13  68 

570   1   71 

1570  4  71 

2570  7  71 

3570   10 

71 

4570    13   71 

580  1   74 

1580  4  74 

2580  7  74 

3580    10 

.74 

4580    13   74 

590   1   77 

1590  4  77 

2590  7  77 

3590   10 

77 

4590    13   77 

600   1   80 

1600  4  80 

2600  7  80 

3600   10 

80 

4600    13  80 

610   1  83 

1610  4  83 

2610  7  83 

3610  10 

83 

4610    13  83 

620   1   86 

1620  4  86 

2620  7  86 

3620   10 

86 

4620    13  86 

630   1   89 

1630  4  89 

2630  7  89 

3630  10 

89 

4630    13  89 

640   1   92 

1640  4  92 

2640   7  92 

3640   10 

92 

4640    13  92 

650   1   95 

1650  4  95 

2650  7  95 

3650  10 

95 

4650    13   95 

660   1   98 

1660  4  98 

2660   7   98 

3680   10 

98 

4660    13  98 

670  2  01 

1670  5  01 

2670  8  01 

3670   11 

01 

4570    14   01 

680  2  04 

1680  5  04 

2S80  8  04 

3660   11 

04 

4680    14  04 

690  2  07 

1690  5  07 

2690  8  07 

3690   11 

07 

4690    14  07 

700  2   10 

1700  5  10 

2700  8   10 

3700   11 

10 

4700    14    10 

710  2   13 

1710  5   13 

2710  8  13 

3710   11 

13 

4710    14    13 

720  2   16 

1720  5   16 

2720  8   16 

3720  U 

16 

4720    14    16 

730  2   19 

1730  5   19 

2730  8  19 

3730  11 

19 

4730    14    19 

740   2   22 

1740   5   22 

2740  8  22 

3740  11 

22 

4740    14   22 

750  2  25 

1750   5   25 

2750  8  25 

3750  11 

25 

4750    14   25 

760   2  28 

1760  5  28 

2760  8  28 

3760  11 

28 

4760    14   28 

770   2   31 

1770  5  31 

2770  8  31 

3770  11 

31 

4770   14   31 

780   2  34 

1780  5  34 

2780  8  34 

3780   11 

34 

4780    14   34 

790  2  37 

1790  5  37 

2790  8  37 

3790   11 

37 

4790    14  37 

800  2  40 

1800   5  40 

2800  8  40 

3800   11 

40 

4800   14  40 

810  2  43 

1810   5  43 

2810  8  43 

3610   11 

43 

4810   14  43 

820   2  46 

1820  5  46 

2820  8  46 

3820   11 

46 

4620    14  46 

830   2  49 

1830  5  49 

2630  8  49 

3830   11 

49 

4830    14  49 

840   2   52 

1840  5  52 

2840  8   52 

3840   11 

52 

4640    14   52 

850  2  55 

1850  5   55 

2650   8   55 

3850   11 

55 

4650    14   55 

860  2  58 

1860  5   58 

2860   8   58 

3860    11 

58 

4860    14   58 

870  2  61 

1870  5  61 

2870   8  61 

3870    11 

61 

4870    14   61 

890  2  64 

1880  5  64 

2680   8  64 

3880    11 

64 

4880    14  64 

890  2  67 

1890  5  67 

2690  8  67 

3890   11 

67 

4890    14   67 

900  2  70 

1900  5  70 

2900  8  70 

3900    11 

76 

4900    14   70 

910  2  73 

1910  5  73 

2910  8  73 

3910   11 

73 

4910   14  73 

920  2  76 

1920  5  76 

2920  8  76 

3920   11 

76 

4920   14  76 

930  2  79 

1930  5  79 

2930  8  79 

3930   11 

79 

4930   14  79 

940  2  82 

1940  5  82 

2940  8  82 

3940   11 

82 

4940   14  82 

950  2  85 

1950  5  85 

2950  8  85 

3950   11 

85 

4950   14  85 

960  2  88 

1960  5  88 

2960  8  88 

3960   11 

88 

4960   14  88 

970  2  91 

1970  5  91 

2970  8  91 

3970   11 

91 

4970   14  91 

980  2  94 

1980  5  94 

2960  8  94 

3980   11 

94 

4980    14   94 

990  2  97 

1990  5  97 

2990  8  97 

3990   11 

97 

4990   14  97 

1000  3  00 

2000  6  00 

3000  9  00 

4000   12 

OO 

5000   15  00 

10,000  Lbs. 

$30.00 

25,000  Lbs.  $  7! 

.00 

40,000  I 

.bs.  $120.00 

15,000     " 

45.00 

30.000     •'          9( 

.00 

45 

0»0 

135.00 

20,000      " 

60.00 

35,000     "        10! 

i.OO 

50 

000 

150.00 

THE   DELBRIDGE   CO.     - 

ST 

.   LOUIS, 

MO. 

01   I   A 

100 

.181    Per  60  Lbs. 

in         < *    qo     '* 

Cf 

5  01 

■  2000 

oUC 

Lbs. 

.  IU                 6& 

.091      "   30 

n 

Jl 

).Z< 

J  Lbs. 

i 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs. 

.02 

2 

"    .01 

5     "     .02 

8     " 

.02} 

3 

"     .01 

6     "     .02 

9     " 

.03 

10       03 

1010  3  16 

2010  6  28 

3010 

9  41 

4010 

12  53 

20       06 

1020  3  19 

2020  6  31 

3020 

9  44 

4020 

12  56 

30       09 

1030  3  22 

2030  6  34 

3030 

9  47 

4030 

12  59 

40        124 

1040  3  25 

2040  6  374 

3040 

9  50 

4040 

12  62} 

50        16 

1050  3  28 

2050  6  41 

3050 

9  53 

4050 

12  66 

60        19 

1060  3  31 

2060  6  44 

3060 

9  56 

4060 

12  69 

70       22 

1070  3  34 

2070  6  47 

3070 

9  59 

4070 

12  72 

BO        25 

1080  3  37} 

2060  6  50 

3080 

9  62} 

4080 

12  75 

90       28 

1090  3  41 

2090  6  53 

3090 

9  66 

4090 

12  78 

100       31 

1100  3  44 

2100  6  56 

3100 

9  69 

4100 

12  81 

110       34 

1110  3  47 

2110  6  59 

3110 

9  72 

4110 

12  84 

120       37i 

1120  3  50 

2120  6  62} 

3120 

9  75 

4120 

12  87} 

130       41 

1130  3  53 

2130  6  66 

3130 

9  78 

4130 

12  91 

140       44 

1140  3  56 

2140  6  69 

3140 

9  81 

4140 

12  94 

150       47 

1150  3  59 

2150  6  72 

3150 

9  84 

4150 

12  97 

160       50 

1160  3  62} 

2160  6  75 

3160 

9  87} 

4160 

13  00 

170       53 

1170  3  66 

2170  6  78 

3170 

9  91 

4170 

13  03 

180       56 

1180  3  69 

2180  6  61 

3180 

9  94 

4180 

13  06 

190       59 

1190  3  72 

2190  6  84 

3190 

9  97 

4190 

13  09 

200       62J 

1210  3  75 

2200  6  87} 

3200 

10  00 

4200 

13  12} 

210       66 

1210  3  78 

2210  6  91 

3210 

10  03 

4210 

13  16 

220       69 

1220  3  81 

2220  6  94 

3220 

10  06 

4220 

13  19 

230       72 

1230  3  84 

2230  6  97 

3230 

10  09 

4230 

13  22 

240       75 

1240  3  871 

2240  7  00 

3240 

10   12} 

4240 

13  25 

250       78 

1250  3  91 

2250  7  03 

3250 

10   16 

4250 

13  28 

260       81 

1260  3  94 

2260  7  06 

3260 

10   19 

4260 

13  31 

270       84 

1270  3  97 

2270  7  09 

3270 

10  22 

4270 

13  34 

280        87} 

1280  4  00 

2280  7  12} 

3280 

10  25 

4280 

13  37} 

290       91 

1290  4  03 

2290  7  16 

3290 

10  28 

4290 

13  41 

300       94 

1300  4  06 

2300  7  19 

3300 

10  31 

4300 

13  44 

310       97 

1310  4  09 

2310  7  22 

3310 

10  34 

4310 

13  47 

320   1  00 

1320  4  12} 

2320  7  25 

3320 

10  37} 

4320 

13  50 

330   1  03 

1330  4  16 

2330  7  28 

3330 

10  41 

4330 

13  53 

340   1  06 

1340  4  19 

2340  7  31 

3340 

10  44 

4340 

13  56 

350   1  09 

1350  4  22 

2350  7  34 

3350 

10  47 

4350 

13  59 

360   1    12j 

1360  4  25 

2360  7  37} 

3360 

10  50 

4360 

13  62} 

370  1    16 

1370  4  28 

2370  7  41 

3370 

10  53 

4370 

13  66 

360   1   19 

1380  4  31 

2380  7  44 

3380 

10  56 

4380 

13  69 

390  1  22 

1390  4  34 

2390  7  47 

3390 

10  59 

4390 

13  72 

400  1  25 

1400  4  37} 

2400  7  50 

3400 

10  62} 

4400 

13  75 

410  1  28 

1410  4  41 

2410  7  53 

3410 

10  66 

4410 

13  78 

420  1  31 

1420  4  44 

2420  7  56 

3420 

10  69 

4420 

13  81 

430  1  34 

1430  4  47 

2430  7  59 

3430 

10  72 

4430 

13  84 

440   1   374 

1440  4  50 

2440  7  62} 

3440 

10  75 

4440 

13  87} 

450  1  41 

1450  4  53 

2450  7  66 

3450 
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1240  4  184 

2240 

7  56 

3240  10  934 

4240 

14  31 

250       84 

1250  4  22 

2250 

7  59 

3250  10  97 

4250 

14  34 

260       88 

1260  4  25 

2260 

7  63 

3260   11   00 

4260 

14  38 

270       91 

1270  4  29 

2270 

7  66 

3270  11   04 

4270 

14  41 

280       94} 

1280  4  32 

2260 

7  694 

3260  11   07 

4280  14  444 

290       98 

1290  4  35 

2290 

7  73 

3290   11   10 

4290 

14  48 

300  1  01 

1300  4  39 

2300 

7  76 

3300   11   14 

4300 

14  SI 

310   1  05 

1310  4  42 

2310 

7  80 

3310   11   17 

4310 

14  65 

320   1  08 

1320  4  451 

2320 

7  83 

3320   11   204 

4320 

14  58 

330  1   11 

1330  4  49 

2330 

7  86 

3330   11   24 

4330 

14  61 

340   1   IS 

1340  4  52 

2340 

7  90 

3340   11   27 

4340 

14  65 

350   1   18 

1350  4  56 

2350 

7  93 

3350  11   31 

4350 

14  68 

360   1   211 

1360  4  59 

2360 

7  964 

3360  11   34 

4360 

14  71} 

370  1   25 
380   1  2d 

1370  4  62 

2370 

8  00 

3370   11   37 

4370 

14  75 

1380  4  66 

2380 

8  03 

3360   11  41 

4380 

14  78 

390   1  32 

1390  4  69 

2390 

8  07 

3390   11  44 

4390 

14  82 

400   I  35 

1400  4  724 

2400 

8   10 

3400   11  474 

4400 

14  85 

410   1  38 

1410  4  76 

2410 

8   13 

3410   11  51 

4410 

14  88 

420  1  42 

1420  4  79 

2420 

8   17 

3420   11   54 

4420 

14  92 

430  1  45 

1430  4  83 

2430 

8  20 

3430  11   58 

4430 

14  95 

440   1  481 

1440  4  86 

2440 

8  234 

3440   11   61 

4440 

14  98} 

450  1   52 

1450  4  89 

2450 

8  27 

3450  11   64 

4450 

15  02 

460  1  55 

1460  4  93 

2460 

8  30 

3460   11   68 

4460 

15  05 

470  1  59 

1470  4  96 

2470 

8  34 

3470   11   71 

4470 

15  09 

480  1   62 

1480  4  991 

2480 

8  37 

3480   11   744 

4480 

15  12 

490  1   65 

1490  5  03 

2490 

8  40 

3490  11   78 

4490 

15  15 

500  1  69 

1500  5  06 

2500 

8  44 

3500  11   81 

4500 

IS  19 

510  1   72 

1510  5  10 

2510 

8  47 

3510   11   85 

4510 

15  22 

520  1   751 

1520  5  13 

2520 

8  504 

3520  11   88 

4520 

15  25} 

530  1   79 

1530  5  16 

2530 

8  54 

3530  11   91 

4530 

15  29 

540  1   82 

1540  5  20 

2540 

8  57 

3540   11  95 

4540 

IS  32 

550  1  86 

1550  5  23 

2550 

8  61 

3550  11   98 

4550 

IS  36 

560  1  89 

1560  S  264 

2560 

8  64 

3560  12  01} 

4560 

15  39 

570  1  92 

1570  5  30 

2570 

8  67 

3570  12  05 

4570 

15  42 

580   1  96 

1580  5  33 

2580 

8  71 

3580   12  08 

4580 

15  46 

590   1  99 

1590  5  37 

2590 

8  74 

3590   12   12 

4590 

15  49 

600  2  024 

1600  5  40 

2600 

8  774 

3600   12   15 

4600 

15  52} 

610  2  06 

1610  5  43 

2610 

8  81 

3610   12   18 

4610 

15  56 

620  2  09 

1620  5  47 

2620 

8  84 

3620   12  22 

4620 

15  59 

630  2  13 

1630  5  50 

2630 

8  88 

3630   12  25 

4630 

15  63 

640  2  16 

1640  5  53} 

2640 

8  91 

3640   12  28} 

4640 

IS  66 

650  2   19 

1650  5  57 

2650 

8  94 

3650   12  32 

4650 

15  69 

660  2  23 

1660  5  60 

2660 

8  98 

3660   12  35 

4660 

15  73 

670  2  26, 

1670  5  64 

2670 

9  01 

3670   12  39 

4670 

15  76 

680  2  29} 

1680  5  67 

2680 

9  044 

3680   12  42 

4680 

15  79} 

690  2  33 

1690  5  70 

2690 

9  08 

3690   12  45 

4690 

15  83 

700  2  36 

1700  S  74 

2700 

9  11 

3700   12  49 

4700 

15  86 

710  2  40 

1710  S  77 

2710 

9   15 

3710   12  52 

4710 

15  90 

720  2  43 

1720  5  804 

2720 

9  18 

3720   12  551 

4720 

15  93 

730  2  46 

1730  5  84 

2730 

9  21 

3730   12  59 

4730 

IS  96 

740  2  50 

1740  5  87 

2740 

9  25 

3740   12  62 

4740 

16  00 

750  2  53 

1750  5  91 

2750 

9  28 

3750   12  66 

4750 

16  03 

760  2  564 

1760  5  94 

2760 

9  314 

3760   12  69 

4760 

16  06} 

770  2  60 

1770  5  97 

2770 

9  35 

3770   12  72 

4770 

16  10 

780  2  63 

1780  6  01 

2780 

9  38 

3780   12  76 

4780 

16   13 

790  2  67 

1790  6  04 

2790 

9  42 

3790   12  79 

4790 

16  17 

800  2  70 

1800  6  07} 

2800 

9  45 

3800   12  824 

4800 

16  20 

610  2  73 

1810  6  11 

2810 

9  48 

3810   12  86 

4810 

16  23 

820  2  77 

1820  6  14 

2820 

9  52 

3820  12  89 

4820 

16  27 

630  2  80 

1830  6  18 

2830 

9  55 

3830   12  93 

4830 

16  30 

640  2  834 

1840  6  21 

2840 

9  584 

3840   12  96 

4840 

16  33} 

850  2  87 

1850  6  24 

2850 

9  62 

3850  12  99 

4850 

16  37 

660  2  90 

1860  6  28 

2860 

9  65 

3860  13  03 

4860 

16  40 

670  2  94 

1870  6  31 

2670 

9  69 

3870  13  06 

4870 

16  44 

880  2  97 

1880  6  344 

2880 

9  72 

3860  13  094 

4880 

16  47 

890  3  00 

1890  6  38 

2890 

9  75 

3690  13  13 

4890 

16  SO 

900  3  04 

1900  6  41 

2900 

9  79 

3900   13  16 

4900 

16  54 

910  3  07 

1910  6  45 

2910 

9  82 

3910  13  20 

4910 

16  57 

920  3  10) 

1920  6  48 

2920 

9  854 

3920  13  23 

4920 

16  604 

930  3  14 

1930  6  51 

2930 

9  89 

3930  13  26 

4930 

16  64 

940  3  17 

1940  6  55 

2940 

9  92 

3940  13  30 

4940 

16  67 

950  3  21 

1950  6  SS 

2950 

9  96 

3950  13  33 

4950 

16  71 

960  3  24 

1960  6  614 

2960 

9  99 

3960   13  36} 

4960 

16  74 

970  3  27 

1970  6  65 

2970 

10  02 

3970   13  40 

4970 

16  77 

980  3  31 

1980  6  68 

2980 

10  06 

3980  13  43 

4980 

16  61 

990  3  34 

1990  6  72 

2990 

10  09 

3990  13  47 

4990 

16  84 

1000  3  37) 

2000  6  75 

3000 

10  124 

4000  13  SO 

5000  16  87} 

10.000  Lbs.  i 

!33.75 

25,000  Lb 

;.  $  84. 

374 

40,000  I 

.bs.  9  13S.00 

18.000    " 

50.624 

30.000     " 

101. 

25 

45,000 

•  • 

151.871 

20.000    " 

67.50         35,000     " 

118. 

124 

50.000 

■  • 

168.75 

THE   DELBRIDGE  CO:    -    ST.   LOUIS,  MO. 


OjC^is. 


.21    Per  60  Lbi. 
.112    "   32    " 
.105    "   30    " 


$7.00 


2000 
Lbs. 


1  Lb.  .00 

2  "     .01 

3  "     .01 


4  Lbs. 

5  " 

6  " 


.01 
.02 
.02 


7  Lbs.  .02 
B  "  .03 
9     "     .03 


10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
160 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 


320  1 


330 
340 
350 


034 

07 

10* 

14 

174 

21 

241 

28 

3U 

35 

384 

42 

454 

49 

524 

56 

591 

63 

66i 

70 

731 

77 

804 

84 

87i 

91 

941 

98 

Oil 

05 

084 

12 

154 

19 

224 

26 


360  1 

370  1  291 

380  1  33 

390  1 

400  1 

410  1 

420  1 


36i 
40 
434 
47 


430  1  504 

"  1  54 

1  574 

1  61 

1  641 

1  68 

1  714 

1  75 
781 


440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 


520  1  82 


854 
89 


530  1 

540  1  _. 

550  1  921 

560 

570 

580 

590 

600 

610 

620 

630 

640 

650 

660 

670 

680 

690 

700 

710 

720 

730 

740 

750 

760 

770 

780 

790 

800 

810 

820 

830 

840 

850 

860 

870 


880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
1000 


96 

991 

03 

061 

10 

131 

17 

201 

24 

274 

31 

341 

38 

411 

45 

481 

52 

551 

59 

621 

66 

691 

73 

76! 

80 

831 

87 

901 

94 

971 

01 

04* 

08 

HI 

15 

18* 

22 

251 

29 

321 

36 

391 

43 

461 

SO 


1010  3  531 
1020  3  57 
1030  3  601 


1040  3  64 

1050  3  671 

1060  3  71 

1070  3  741 

1080  3  78 

1090  3  811 

1100  3  85 

1110  3  881 

1120  3  92 

1130  3  951 

1140  3  99 

1150  4  021 

1160  4  06 

1170  4  091 

1180  4   13 

1190  4   161 

1200  4  20 

1210  4  231 

1220  4  27 

1230  4  301 

1240  4  34 

1250  4  371 

1260  4  41 

1270  4  444 

1280  4  48 

1290  4  511 

1300  4  55 

1310  4  584 

1320  4  62 

1330  4  651 

1340  4  69 

1350  4  724 

1360  4  76 

1370  4  791 

1380  4  83 

1390  4  861 

1400  4  90 

1410  4  931 

1420  4  97 

1430   5  OOI 

1440  5  04 

1450  5  074 

1460  5   H 

1470  5   141 

1480  5   18 

1490  5  211 

1500  5  25 

1510  5  281 

1520  5  32 

1530   5  351 

1540  5  39 

1550  5  421 

1560  5  46 

1570  5  491 

1580  5  53 

1590  5  564 

1600  5  60 

1610  5  631 

1620  S  67 

1630   5   704 

1640   5  74 

1650  5  774 

1660  5  81 

1670  5  841 

1680  5  88 

1690  5  911 

1700  5  95 

1710  5  984 

1720  6  02 

1730  6  051 

1740  6  09 

1750  6   121 

1760  6   16 

1770  6   191 

1780  6  23 

1780  6  264 

1800  6  30 

1810  6  334 

1820  6  37 

1830  6  401 

1840  6  44 

1850  6  471 

1860  6  51 

1870  6  541 

1880  6  58 

1890  6  611 

1900  6  65 

1910  6  68! 

1920  6  72 

1930  6   7S.| 

1940  6  79 

1950  6  821 

1960  6  86 

1970  6  89 1 

1980   6  93 

1990  6  96) 

2000  7  00 

2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 


031 
07 
101 
14 
171 
21 
241 
28 
311 
35 
381 
42 
451 
49 
521 
56 
59! 
63 
661 
70 
73! 
77 
801 
84 
871 
91 
941 
98 
8  Oil 
8  05 
8  081 
8  12 
8  151 
8  19 
8  221 
8  26 
8  291 
8  33 
8  361 
8  40 
8  431 
8  47 
8  50! 
8  54 
8  571 
8  61 
8  641 
8  68 
8  714 
8  75 
8  781 
8  82 
8  851 
8  89 
8  921 
8  96 

8  991 

9  03 
9  061 
9  10 
9  131 
9  17 
9  201 
9  24 
9  271 
9  31 
9  341 
9  38 
9  411 

-9  45, 

9  484 

9  52 

9  551 

9  59 

9  621 

9  66 

9  691 

9  73 

9  761 

9  80 

9  831 

9  87 

9  90! 

9  94 

9  971 

10  01 

10  041 

10  08 

10  111 

10  15 

10  181 

10  22 

10  251 

10  29 

10  321 

10  36 

10  391 

10  43 

10  461 

10  50 


3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3160 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3360 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3760 
3790 
3800 
3810 
3620 
3830 
3840 
3850 
3860 
3870 
3880 
3690 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 


10  5311 

10  57 

10  601 

10  64 

10  671 

10  71 

10   741 | 

10  78 

10   814 

10  85    1 

10  884  ; 

10  92 

10   951 

10  99 

11    021 

11   06 

11    091 

11    13 

11    161 

11   20 

11   231 

11    27 

11   301 

11   34 

11  371 

11  41 

11  441 

11   48 

11   511 

11  55 

11   58) 

11    62 

11   651 

11   69 

11   721 

11   76 

11   791 

11   83 

11   861 

11   90 

11   931! 

11  97 

12  OOi: 

12   04 

12   071 

12    11 

12    141 

12   18 

12  211 

12   25 

12   281 

12   32    | 

12  3511 

12  39 

12  421 

12  46 

12  4911 

12  53 

12   56) 

12  60 

12  63! 

12  67 

12  701 

12  74 

12  771 

12  81 

12  841 | 

12  88    1 

12   914 

12  95 

12  981 

13   02 

13   051 

13  09 

13   12! 

13   16   1 

13    1911 

13   23    I 

13   261 

13  30 

13  334 

13   37 

13  401 1 

13  44 

13  471 ; 

13  51    1 

13  541 i 

13  58    1 

13  611 1 

13  65    1 

13  681 

13  72 

13  751 

13  79   | 

13  821 ! 

13   86    I 

13  891 

13  93 

13  961 

14  OO  1 

4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4830 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 


14  034 
14  07 
14  101 
14  14 
14  171 
14  21 
14  241 
14  28 
14  311 
14  35 
14  381 
14  42 
14  451 
14  49 
14  521 
14  56 
14  591 
14  63 
14  664 
14  70 
14  731 
14  77 
14  801 
14  84 
14  871 
14  91 
14  941 

14  98 

15  Oil 
15   05 
15   081 
15  12 
15   151 
15  19 
15  221 
15  26 
15  291 
15   33 
15   361 
15  40 
15  431 
15  47 
15  501 
15   54 
15  571 
15  61 
15   641 
15  68 
15   711 
15  75 
15   781 
15  82 
15   854 
15   89 
15  92! 
IS  96 

15  991 

16  03 
16  061 
16  10 
16  131 
16  17 
16  204 
16  24 
16  271 
16  31 
16  341 
16  38 
16  411 
16  45 
16  481 
16  52 
16  551 
16  59 
16  621 
16  66 
16  69! 
16  73 
16  761 
16  80 
16  831 
16  87 
16  904 
16  94 

16  971 

17  01 
17   041 
17   08 
17    Hi 
17    15 
17    181 
17  22 
17   251 
17  29 
17   321 
17   36 
17   391 
17  43 
17   461 
17  SO 


10,000  Lbs.  835.00 
15,000  "  52.50 
20,000     "       70.00 


25,000  Lbs.  $  87. SO 
30,000  "  105.00 
35.000     "        122.50 


40,000  Lbs.  8140.00 
45.000  "  IS'.SO 
50.000     "        175.00 


THE    DELBRIDGE   CO.    -     ST.   LOUIS,   MO. 


36ic 

100 
Lbs. 

.21?  Per  60  Lbs.     I     |K^ 
.116     "    32    "            \l 
.10g     "   30    "       1     «P*> 

OC  2000 

Z3  Lbs. 

i 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .01 

7  Lbs. 

.03 

2 

"    .01 

5     "     .02 

8     " 

.03 

3 

•'    .01 

6      "     .02 

1        9      " 

.03 

10       04 

1010   3  66 

2010      7   29 

3010  10  91 

4010   14  54 

20       07 

1020   3  70 

2020      7  32 

3020  10  95 

4020  14  57 

30        11 

1030   3  73 

2030     7  36 

3030   10  98 

4030   14  61 

40       14i 

1040  3  77 

2040     7  39} 

3040   11  02 

4040  14  64} 

50        18 

1050  3  81 

2050     7  43 

3050  11  06 

4050  14  68 

60       22 

1060  3  84 

2060     7  47 

3060  11   09 

4060   14  72 

70       25 

1070  3  88 

2070     7  50 

3070  11    13 

4070   14  75 

80       29 

1080  3  91) 

2080      7  54 

3080   11   16} 

4080   14  79 

90       33 

1090  3  95 

2090     7  58 

3090    11    20 

4090   14  83 

100       36 

1100  3  99 

2100     7  61 

3100    11    24 

4100   14  86 

110       40 

1110  4  02 

2110     7  65 

3110  11   27 

4110   14  90 

120        43} 

1120  4  06 

2120     7  68} 

3120  11   31 

4120   14  93} 

130        47 

1130  4  10 

2130     7  72 

3130  11  35 

4130   14  97 

140        51 

1140  4   13 

2140      7   76 

3140   11  38 

4140   15  01 

150       54 

1150  4   17 

2150     7  79 

3150  11  42 

4150   15  04 

160       58 

1160  4  20} 

2160     7  83 

3160  11  45} 

4160   15  08 

170       62 

1170  4  24 

2170     7  87 

3170  11  49 

4170  15  12 

180       65 

1180  4  28 

2180     7  90 

3180  11  53 

4180  15  15 

190       69 

1190  4  31 

2190     7  94 

3190   11  56 

4190   15  19 

200        72* 

1200  4  35 

2200      7   97} 

3200  11   60 

4200   15  22} 

210       76 

1210  4  39 

2210     8  01 

3210  11  64 

4210   15  26 

220       80 

1220  4  42 

2220     8  05 

3220   11  67 

4220   15  30 

230       83 

1230  4  46 

2230     8  08 

3230   11   71 

4230   15  33 

240       87 

1240  4  49} 

2240     8   12 

3240  11   74} 

4240   15  37 

250       91 

1250  4  53 

2250     8  16 

3250  11   78 

4250   15  41 

260       94 

1260  4  57 

2260     8  19 

3260  11  82 

4260  15  44 

270       98 

1270  4  60 

2270     8  23 

3270  11  85 

4270  15  48 

280  1  01  i 

1280  4  64 

2280     8  26} 

3280   11  89 

4280   15  51} 

290  1  05 

1290  4  68 

2290     8  30 

3290   11  93 

4290   15  55 

300   1  09 

1300  4  71 

2300     8  34 

3300   11  96 

4300   15  59 

310  1    12 

1310  4  75 

2310     8  37 

3310  12  00 

4310  15  62 

320   1    16 

1320  4  78} 

2320     8  41 

3320  12  03} 

4320  15  66 

330  1   20 

1330  4  82 

2330     8  45 

3330  12  07 

4330   15  70 

340  1   23 

1340  4  86 

2340     8  48 

3340  12  11 

4340   15  73 

350  1   27 

1350  4  89 

2350     8  52 

3350  12  14 

4350  15  77 

360   1   30* 

1360  4  93 

2360     8  55} 

3360   12  18 

4360  15  80} 

370  1  34 

1370  4  97 

2370     8  59 

3370   12  22 

4370   15  84 

380   1   38 

1380  5  00 

2380     8  63 

3380   12  25 

4380   15  88 

390   1  41 

1390  5  04 

2390     8  66 

3390  12  29 

4390   IS  91 

400   1  45 

1400  5  07} 

2400     8  70 

3400    12  32) 

4400   15  95 

410   1  49 

1410  5  11 

2410     8  74 

3410    12   36 

4410  15  99 

420   1  52 

1420  5  15 

2420     8  77 

3420    12  40 

4420  16  02 

430  1  56 

1430  5  18 

2430     8  81 

3430   12  43 

4430  16  06 

440  1  59} 

1440  5  22 

2440      8  84} 

3440   12  47 

4440  16  09} 

450   1   63 

1450  5  26 

2450     8  88 

3450   12  51 

4450  16  13 

460   1   67 

1460  5  29 

2460     8  92 

3460   12  54 

4460  16  17 

470   1   70 

1470  5  33 

2470     8  95 

3470  12  58 

4470  16  20 

480  1   74 

1480  5  36} 

2480     8  99 

3480   12  61} 

4480  16  24 

490   1  78 

1490  5  40 

2490     9  03 

3490  12  65 

4490  16  28 

500   1  81 

1500  5  44 

2500     9  06 

3500    12  69 

4500  16  31 

510  1  85 

1510  5  47 

2510     9   10 

3510  12  72 

4510  16  35 

520  1   88} 

1520  5  51 

2520     9  13} 

3520  12  76 

4520  16  38} 

530  1  92 

1530  5  55 

2530     9  17 

3530  12  80 

4530   16  42 

540  1  96 

1540  5  58 

2540     9  21 

3540  12  83 

4540   16  46 

550   1  99 

1550  5  62 

2550     9  24 

3550  12  87 

4550   16  49 

560  2  03 

1560  5  65} 

2560      9  28 

3560  12  90} 

4560   16  53 

570  2  07 

1570  5  69 

2570     9  32 

3570  12  94 

4570  16  57 

580  2  10 

1580  5  73 

2580     9  35 

3580    12  98 

4580   16  60 

590  2  14 

1590  5  76 

2590     9  39 

3590   13  01 

4590  16  64 

600  2   17} 

1600  5  80 

2600      9  42} 

3600  13  05 

4600   16  67} 

610  2  21 

1610  5  84 

2610     9  46 

3610  13  09 

4610  16  71 

620  2  25 

1620  5  87 

2620     9  50 

3620  13   12 

4620   16  75 

630  2  28 

1630  5  91 

2630     9  53 

3630  13   16 

4630   16  78 

640  2  32 

1640  5  94} 

2640     9  57 

3640   13   19} 

4640   16  82 

650  2  36 

1650  5  98 

2650     9  61 

3650  13  23 

4650   16  86 

660  2  39 

1660  6  02 

2660     9  64 

3660   13   27 

4660  16  89 

670  2  43 

1670  6  05 

2670     9  68 

3670   13  30 

4670  16  93 

680  2  46} 

1680  6  09 

2680     9  71} 

3680   13  34 

4680  16  96} 

690  2  50 

1690  6  13 

2690     9  75 

369S  13  38 

4690  17  00 

700  2  54 

1700  6  16 

2700     9  79 

3700  13  41 

4700  17  04 

710  2  57 

1710  6  20 

2710      9  82 

3710   13  45 

4710  17  07 

720  2  Gl 

1720  6  23} 

2720      9  86 

3720  13  48} 

4720  17  11 

730  2  65 

1730  6  27 

2730     9  90 

3730   13  52 

4730  17   15 

740  2  68 

1740  6  31 

2740     9  93 

3740   13  56 

4740  17   18 

750  2  72 

1750  6  34 

2750     9  97 

3750   13  59 

4750  17  22 

760  2  75} 

1760  6  38 

2760  10  00'. 

3760  13  63 

4760  17  25} 

770  2  79 

1770  6  42 

2770  10  04" 

3770  13  67 

4770  17  29 

780  2  83 

1780  6  45 

2780  10  08 

3780  13  70 

4780  17  33 

790  2  86 

1790  6  49 

2790  10  11 

3790   13  74 

4790  17  36 

800  2  90 

1800  6  52} 

2800   10  15 

3800    13  77} 

4800  17  40 

810  2  94 

1810  6  56 

2810  10  19 

3810   13  81 

4810  17  44 

820  2  97 

1820  6  60 

2820  10  22 

3820   13  85 

4820  17  47 

830  3  01 

1830  6  63 

2830   10  26 

3830  13  88 

4830  17  51 

840  3  04} 

1840  6  67 

2840  10  29} 

3840  13  92 

4840  17  54} 

850  3  08 

1850  6  71 

2850  10  33 

3850  13  96 

4850  17  58 

860  3  12 

1860  6  74 

2860   10  37 

3860   13  99 

4860   17  62 

870  3  15 

1870  6  78 

2870   10  40 

3870   14  03 

4870   17  65 

880  3  19 

1880  6  81} 

2880   10  44 

3880   14  06} 

4880   17  69 

690  3  23 

1890  6  85 

2890  10  48 

3890  14  10 

4890   17  73 

900  3  26 

1900  6  89 

2900  10  51 

3900  14  14 

4900   17  76 

910  3  30 

1910  6  92 

2910  10  55 

3910   14  17 

4910  17  80 

920  3  33} 

1920  6  96 

2920  10  58} 

3920   14  21 

4920   17  83} 

930  3  37 

1930  7  00 

2930  10  62 

3930  14  25 

4930   17  87 

940  3  41 

1940  7  03 

2940   10  66 

3940   14  28 

4940   17  91 

950  3  44 

1950  7  07 

2950  10  69 

3950   14  32 

4950   17  94 

960  3  48 

1960  7  10) 

2960   10  73 

3960   14  35} 

4960   17  98 

970  3  52 

1970  7  14 

2970  10  77 

3970   14  39 

4970   18  02 

980  3  55 

1980  7  18 

2980   10  80 

3980   14  43 

4980   18  05 

990  3  59 

1990  7  21 

2990   10  84 

3990   14  46 

4990   18  09 

1000  3  62} 

2000  7  25 

3000  10  87} 

4000   14  50 

5000   18  12} 

10,000  Lbs. 

$36.25          2 

5,000  Lbs.  $  £ 

0.62} 

40, on 

0  Lbs.  $145.00 

15,000     " 

54.37}        3 

0,000     "        1C 

18.75 

45.00 

0     "        163.12} 

20,000     " 

72.50         3 

5,000     "        12 

.6.87} 

50,00 

0     "       181.25 

THE   DELBRIDGE   CO.     - 

ST. 

LOUIS,   MO. 

IT 

flA  100 

.224  Per  60  Lbs.    i      #f»T 

en  2000 

3/ 

2U  Lbs. 

.12      " 
.111    " 

32      " 
30      " 

1  )/. 

3U  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .014 

1        7  Lbs.  . 

03 

2    "     .01 

5     " 

.02 

8      " 

03 

3    "    .01 

6      " 

.02 

9      "     . 

03 

10 

04 

1010  3  79 

2010 

7   54 

3010   11    29 

4010   15  04 

20 

074 

1020  3  824 

2020 

7  574 

3020   11   324 

4020   15  071 

30 

11 

1030  3  86 

2030 

7  61 

3030   11   36 

4030   15  11 

40 

15 

1040  3  90 

2040 

7   65 

3040  11  40 

4040   15  15 

50 

19 

1050   3  94 

2050 

7  69 

3050  11  44 

4050  15  19 

60 

22) 

1060  3  974 

2060 

7   724 

3060  11  471 

4060   15  221 

70 

26 

1070  4  01 

2070 

7  76 

3070   11   51 

4070   15  26 

80 

30 

1080  4  05 

2080 

7  80 

3080   11   55 

4080    15  30 

90 

34 

1030  4  09 

2090 

7  84 

3090   11   59 

4090  15  34 

100 

371 

1100  4   124 

2100 

7  874 

3100  11  621 

4100   15  371 

110 

41 

1110  4   16 

2110 

7  91 

3110  11   66 

4110   15  41 

120 

45 

1120  4  20 

2120 

7  95 

3120   11   70 

4120   15  45 

130 

49 

1130  4  24 

2130 

7  99 

3130   11   74 

4130   15  49 

140 

52  4 

1140  4  274 

2140 

8  024 

3140  11   771 

4140  15  524 

150 

56 

1150  4  31 

2150 

8  06 

3150  11   81 

4150  15  56 

160 

60 

1160  4  35 

2160 

8   10 

3160  11   85 

4160   15  60 

170 

64 

1170  4  39 

2170 

8   14 

3170   11   89 

4170   15  64 

180 

674 

1180  4  42) 

2180 

8  174 

3180   11   924 

4180   15  674 

190 

71 

1190  4  46 

2190 

8  21 

3190   11   96 

4190   15  71 

200 

75 

1200  4  50 

2200 

8  25 

3200   12  00 

4200   15  75 

210 

79 

1210  4  54 

2210 

8  29 

3210  12  04 

4210  15  79 

220 

824 

1220  4  574 

2220 

8  324 

3220  12  074 

4220  15  824 

230 

86 

1230  4  61 

2230 

8  36 

3230  12  11 

4230   15  86 

240 

90 

1240  4  65 

2240 

8  40 

3240   12  15 

4240   15  90 

250 

94 

1250  4  69 

2250 

8  44 

3250   12  19 

4250   15  94 

260 

974 

1260  4   72) 

2260 

8  474 

3260   12  224 

4260   15  971 

270 

1    01 

1270  4  76 

2270 

8  51 

3270   12  26 

4270   16  01 

280 

1   05 

1280  4  80 

2280 

8  55 

3280   12  30 

4280    16  OS 

290 

1  09 

1290  4  84 

2290 

8  59 

3290   12  34 

4290    16  09 

300 

1    124 

1300  4  874 

2300 

8  624 

3300   12  374 

4300  16  124 

310 

1    16 

1310  4  91 

2310 

8  66 

3310  12  41 

4310  16  16 

320 

1   20 

1320  4  95 

2320 

8   70 

3320  12  45 

4320   16  20 

330 

1   24 

1330  4  99 

2330 

8   74 

3330   12  49 

4330   16  24 

340 

1   271 

1340  5  024 

2340 

8  774 

3340  12  524 

4340    16  271 

350 

1  31 

1350  5  06 

2350 

8  81 

3350   12  56 

4350    16  31 

360 

1   35 

1360  5  10 

2360 

8  85 

3360   12  60 

4360    16   35 

370 

1   39 

1370  5  14 

2370 

8  89 

3370   12  64 

4370   16  39 

380 

1  42) 

1380  5  174 

2380 

8  924 

3380   12  674 

4380   16  421 

390 

1  46 

1390  5  21 

2390 

8  96 

3390   12  71 

4390    16  46 

400 

1   50 

1400  5  25 

2400 

9  00 

3400   12  75 

4400   16  50 

410 

1   54 

1410  5  29 

2410 

9  04 

3410    12   79 

4410    16  54 

420 

1  57) 

1420  5  324 

2420 

9  074 

3420    12  824 

4420    16  571 

430 

1   61 

1430  5  36 

2430 

9    11 

3430    12  86 

4430   16  61 

440 

1  65 

1440  5  40 

2440 

9    15 

3440    12   90 

4440    16  65 

450 

1   69 

1450  5  44 

2450 

9    19 

3450    12  94 

4450    16  69 

460 

1   724 

1460  5  474 

2460 

9  22) 

3460    12  97. 

4460    16   721 

470 

1   76 

1470  5  51 

2470 

9  26 

3470    13  01 

4470    16   76 

480 

1   80 

1480  5  55 

2480 

9  30 

3480   13  OS 

4480  16  80 

490 

1   84 

1490  5  59 

2490 

9  34 

3490   13  09 

4490   16  84 

500 

1   874 

1500  5  624 

2500 

9  371 

3500   13  121 

4500    16  871 

510 

1   91 

1510  5  66 

2510 

9  41 

3510   13  16 

4510    16  91 

520 

1  95 

1520  5  70 

2520 

9  45 

3520   13  20 

4520   16  95 

530 

1  99 

1530  5  74 

2530 

9  49 

3530   13  24 

4530   16  99 

540  2  024 

1540  5  774 

2540 

9  524 

3540    13  274 

4540   17  021 

550 

2  06 

1550  5  81 

2550 

9  56 

3550   13  31 

4550  17  06 

560 

2  10 

1560  5  85 

2560 

9  60 

3560    13  35 

4560    17    10 

570 

2  14 

1570  5  89 

2570 

9  64 

3570   13  39 

4570    17    14 

580 

2  174 

1580  5  924 

2580 

9  674 

3580  13  42: 

4580    17   171 

590 

2   21 

1590  5  96 

2590 

9   71 

3590    13  46 

4590   17  21 

600 

2   25 

1600  6  00 

2600 

9  75 

3600    13  50 

4600    17   25 

610 

2  29 

1610  6  04 

2610 

9   79 

3610   13  54 

4610   17  29 

620 

2  32) 

1620  6  074 

2620 

9  824 

3620   13  574 

4620    17   324 

630 

2  36 

1630  6  11 

2630 

9  86 

3630  13  61 

4630    17   36 

640 

2  40 

1640  6  15 

2640 

9  90 

3640  13  65 

4640    17  40 

650 

2  44 

1650  6  19 

2650 

9  94 

3650   13  69 

4650    17  44 

660 

2  474 

1660  6  224 

2660 

9  974 

3660   13  724 

4660    17  471 

670 

2  51 

1670  6  26 

2670 

10  01 

3670   13  76 

4670    17   51 

680 

2  55 

1680  6  30 

2680 

10  05 

3680   13  80 

4680    17   55 

690 

2  59 

1690  6  34 

2690 

10  09 

3690   13  84 

4690    17   59 

700 

2  624 

1700  6  374 

2700 

10  124 

3700   13  874 

4700   17   621 

710 

2  66 

1710  6  41 

2710 

10   16 

3710   13  91 

4710    17   66 

720 

2   70 

1720  6  45 

2720 

10  20 

3720   13  95 

4720   17   70 

730 

2   74 

1730  6  49 

2730 

10  24 

3730   13  99 

4730   17   74 

740 

2   774 

1740  6  524 

2740 

10  27) 

3740   14  024 

4740   17   771 

750 

2  81 

1750  6  56 

2750 

10  31 

3750   14  06 

4750   17   81 

760 

2  85 

1760  6  60 

2760 

10  35 

3760   14   10 

4760   17  85 

770 

2  89 

1770  6  64 

2770 

10  39 

3770  14   14 

4770   17  89 

780 

2  924 

1780  6  674 

2780 

10  424 

3780   14  174 

4780  17  921 

790 

2  96 

1790  6  71 

2790 

10  46 

3790   14  21 

4790    17   96 

800 

3  00 

1800  6  75 

2800 

10  50 

3800   14  25 

4800    18   00 

810 

3  04 

1810  6  79 

2810 

10  54 

3810   14  29 

4810   18  04 

820 

3  074 

1620  6  824 

2820 

10  574 

3820   14  324 

4820   18  071 

830 

3   11 

1830  6  86 

2830 

10  61 

3830   14  36 

4830    18    11 

640 

3  15 

1840  6  90 

2840 

10  65 

3840   14  40 

4840   18   15 

850 

3  19 

1850  6  94 

2850 

10  69 

3850   14  44 

4850    18    19 

860 

3  224 

1860  6  974 

2860 

10  724 

3860   14  471 

4860    18   221 

870 

3  26 

1870   7   01 

2870 

10  76 

3870   14  51 

4870    18   26 

880 

3  30 

1880   7   05 

2880 

10  80 

3880    14   55 

4880    18  30 

890 

3  34 

1890  7  09 

2890 

10  84 

3890    14   59 

4890    18  34 

900 

3  374 

1900  7   124 

2900 

10  87i 

3900    14  624 

4900    18  371 

910 

3  41 

1910  7   16 

2910 

10  91 

3910   14  66 

4910   18  41 

920 

3  45 

1920  7  20 

2920 

10  95 

3920   14  70 

4920    18  45 

930 

3  49 

1930  7  24 

2930 

10  99 

3930   14  74 

4930   18  49 

940 

3  524 

1940  7  274 

2940 

11   024 

3940   14  771 

4940    18   524 

950 

3  56 

1950  7  31 

2950 

11   06 

3950   14  81 

4950    18   56 

960 

3  60 

1960  7  35 

2960 

11    10 

3960   14  85 

4960    18  60 

970 

3  64 

1970  7  39 

2970 

11    14 

3970   14  89 

4970    18  64 

980 

3   674 

1980  7  424 

2980 

11    171 

3980   14  92) 

4980    18  671 

990 

3  71 

1990  7  46 

2990 

11   21 

3990    14  96 

4990    18  71 

1000 

3  75 

2000  7  50 

3000 

11   25 

4000   15  00 

5000   18  75 

10,000  Lbs.     S37.50 

25,000  Lbs.  $  9 

3.75 

40.000 

Lbs.  $150.00 

15.000     "         56.25 

30,000 

11 

2.50 

45.000 

•'        168.75 

20.000 

75.00 

35.000 

13 

1.25 

50.000 

"       187.50 
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004b  Lbs. 

f2\  ■SfSHfi.i  OlCfooo 

AH      "  30    "           J)/./ J   LbS. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .02 

I       7  Lbs. 

.03 

2    "    .01 

5     ' 

•     .02 

a    •• 

.03 

3    "    .01 

6     "     .02 

9    '• 

.03 

10       04 

1010  3  91 

2010 

7  79 

3010  11   66 

4010   15  54 

20       08 

1020  3  95 

2020 

7  83 

3020  11   70 

4020  15  58 

30        12 

1030  3  99 

2030 

7  87 

3030  11   74 

4030  15  62 

40        151 

1040  4  03 

2040 

7  90} 

3040  11  78 

4040  15  654 

50        19 

1050  4  07 

2050 

7  94 

3050  11  82 

4050  15  69 

60       23 

1060  4  11 

2060 

7  98 

3060  11  86 

4060  15  73 

70       27 

1070  4  15 

2070 

8  02 

3070  11  90 

4070  15  77 

80       31 

1080  4  18} 

2080 

8  06 

3080  11  934 

4080   15  81 

90       35 

1090  4  22 

2090 

8  10 

3090  11  97 

4090  15  85 

100       39 

1100  4  26 

2100 

8  14 

3100  12  01 

4100  15  89 

110       43 

1110  4  30 

2110 

8  18 

3110   12  OS 

4110  15  93 

120       461 

1120  4  34 

2120 

8  21} 

3120  12  09 

4120  15  964 

130       50 

1130  4  38 

2130 

8  25 

3130  12  13 

4130   16  OO 

140       54 

1140  4  42 

2140 

8  29 

3140  12  17 

4140   16  04 

150       58 

1150  4  46 

2150 

8  33 

3150  12  21 

4150   16  08 

160       62 

1160  4  49} 

2160 

8  37 

3160  12  24} 

4160   16  12 

170       66 

1170  4  53 

2170 

8  41 

3170  12  28 

4170  16  16 

180       70 

1180  4  57 

2180 

8  45 

3180  12  32 

4180  16  20 

190       74 

1190  4  61 

2190 

8  49 

3190  12  36 

4190   16  24 

200        771 

1200  4  65 

2200 

8  52} 

3200  12  40 

4200  16  274 

210       81 

1210  4  69 

2210 

8  56 

3210  12  44 

4710   16  31 

220       85 

1220  4  73 

2220 

8  60 

3220   12  48 

4220   16  35 

230       89 

1230  4  77 

2230 

8  64 

3230  12  52 

4230  16  39 

240       93 

1240  4  80} 

2240 

8  68 

3240  12  55} 

4240   16  43 

250       97 

1250  4  84 

2250 

8  72 

3250  12  59 

4250  16  47 

260   1  01 

1260  4  88 

2260 

8  76 

3260   12  63 

4260  16  51 

270   1  05 

1270  4  92 

2270 

8  80 

3270  12  67 

4270   16  55 

280   1  08! 

1280  4  96 

2280 

8  83} 

3280  12  71 

4280  16  584 

290   I   12 

1290  5  00 

2290 

8  87 

3290  12  75 

4290  16  62 

300   1   16 

1300  5  04 

2300 

8  91 

3300   12  79 

4300   16  66 

310   1  20 

1310  5  08 

2310 

8  95 

3310  12  83 

4310   16  70 

320  1  24 

1320  5  11} 

2320 

8  99 

3320  12  864 

4320   16  74 

330   1  28 

1330  5  15 

2330 

9  03 

3330  12  90 

4330  16  78 

340   1  32 

1340  5  19 

2340 

9  07 

3340   12  94 

4340   16  82 

350   1  36 

1350  5  23 

2350 

9  11 

3350   12  98 

4350   16  86 

360   1   391 

1360  5  27 

2360 

9  14} 

3360  13  02 

4360   16  89} 

370   1  43 

1370  5  31 

2370 

9  18 

3370  13  06 

4370   16  93 

380  1  47 

1380  5  35 

2380 

9  22 

3380  13  10 

4380  16  97 

390  1  51 

1390  5  39 

2390 

9  26 

3390  13  14 

4390  17  01 

400  1  55 

1400  5  42} 

2400 

9  30 

3400  13  174 

4400  17  05 

410   1  59 

1410  5  46 

2410 

9  34 

3410  13  21 

4410  17  09 

420   1  63 

1420  5  50 

2420 

9  38 

3420  13  25 

4420   17  13 

430   1  67 

1430  5  54 

2430 

9  42 

3430  13  29 

4430   17  17 

440   1   70} 

1440  5  58 

2440 

9  45} 

3440  13  33 

4440  17  20} 

450  1   74 

1450  5  62 

2450 

9  49 

3450   13  37 

4450  17  24 

460  1   78 

1460  5  66 

2460 

9  53 

3460  13  41 

4460  17  28 

470  1  82 

1470  5  70 

2470 

9  57 

3470  13  45 

4470  17  32 

480  1  86 

1480  5  73} 

2480 

9  61 

3480  13  48} 

4480  17  36 

490   1  90 

1490  5  77 

2490 

9  65 

3490  13  52 

4490  17  40 

500   1  94 

1500  5  81 

2500 

9  69 

3500  13  56 

4500  17  44 

510   1  98 

1510  5  85 

2510 

9  73 

3510  13  60 

4510  17  48 

520  2  01} 

1520  5  89 

2520 

9  76} 

3520  13  64 

4520  17  51} 

530  2  05 

1530  5  93 

2530 

9  80 

3530  13  68 

4530  17  55 

540  2  09 

1540  5  97 

2540 

9  84 

3540  13  72 

4540   17  59 

550  2  13 

1550  6  01 

2550 

9  88 

3550  13  76 

4550  17  63 

560  2  17 

1560  6  04} 

2560 

9  92 

3560  13  79} 

4560   17  67 

570  2  21 

1570  6  08 

2570 

9  96 

3570  13  83 

4570   17  71 

580  2  25 

1580  6  12 

2580 

10  00 

3580  13  87 

4580   17  75 

590  2  29 

1590  6  16 

2590 

10  04 

3590  13  91 

4590   17  79 

600  2  32i 

1600  6  20 

2600 

10  07} 

3600  13  95 

4600  17  824 

610  2  36 

1610  6  24 

2610 

10  11 

3610   13  99 

4610  17  86 

620  2  40 

1620  6  28 

2620 

10  15 

3620  14  03 

4620  17  90 

630  2  44 

1630  6  32 

2630 

10   19 

3630   14  07 

4630  17  94 

840  2  48 

1640  6  354 

2640 

10  23 

3640   14  10} 

4640   17  98 

650  2  52 

1650  6  39 

2650 

10  27 

3650  14  14 

4650   18  02 

660  2  56 

1660  6  43 

2660 

10  31 

3660  14  18 

4660  18  06 

670  2  60 

1670  6  47 

2670 

10  35 

3670  14  22 

46"'0   18  10 

660  2  631 

1680  6  51 

2680 

10  38} 

3680  14  26 

4680  18  13} 

690  2  67 

1690  6  55 

2690 

10  42 

3690  14  30 

4690  18  17 

700  2  71 

1700  6  59 

2700 

10  46 

3700  14  34 

4700  18  21 

710  2  75 

1710  6  63 

2710 

10  50 

3710  14  38 

4710  18  25 

720  2  79 

1720  6  66} 

2720 

10  54 

3720   14  414 

4720  18  29 

730  2  83 

1730  6  70 

2730 

10  58 

3730  14  45 

4730  18  33 

740  2  87 

1740  6  74 

2740 

10  62 

3740  14  49 

4740  18  37 

750  2  91 

1750  6  78 

2750 

10  66 

3750  14  53 

4750  18  41 

760  2  941 

1760  6  82 

2760 

10  69} 

3760  14  57 

4760  18  44} 

770  2  98 

1770  6  86 

2770 

10  73 

3770  14  61 

47">0  18  48 

780  3  02 

1780  6  90 

2780 

10  77 

3780  14  65 

4780  18  52 

790  3  06 

1790  6  94 

2790 

10  81 

3790  14  69 

4">90  18  56 

800  3  10 

1800  6  971 

2800 

10  85 

3800  14  72} 

4800  18  60 

810  3  14 

1810  7  01 

2810 

10  89 

3810  14  76 

4810  18  64 

620  3  18 

1820  7  05 

2820 

10  93 

3820  14  80 

4820  18  68 

830  3  22 

1830  7  09 

2830 

10  97 

3830  14  84 

4830  18  72 

840  3  251 

1840  7  13 

2840 

11   00} 

3840   14  88 

4840  18  75} 

850  3  29 

1850  7  17 

2850 

11  04 

3850  14  92 

4850   18  79 

860  3  33 

1860  7  21 

2860 

11  08 

3860  14  96 

4860  18  83 

870  3  37 

1870  7  25 

2870 

11   12 

3870   15  00 

4870   18  87 

680  3  41 

1880  7  284 

2880 

11   16 

3880  15  03} 

4860   18  91 

890  3  45 

1890  7  32 

2890 

11  20 

3890  15  07 

4890   18  95 

900  3  49 

1900  7  36 

2900 

11  24 

3900  15  11 

4900   18  99 

910  3  53 

1910  7  40 

2910 

11  28 

3910  15  15 

4910  19  03 

920  3  561 

1920  7  44 

2920 

11  31} 

3920  15  19 

4920   19  06} 

930  3  60 

1930  7  48 

2930 

11  35 

3930  15  23 

4930   19  10 

940  3  64 

1940  7  52 

2940 

11  39 

3940  15  27 

4940   19  14 

950  3  68 

1950  7  56 

2950 

11  43 

3950  15  31 

4950  19  18 

960  3  72 

1960  7  59} 

2960 

11  47 

3960  15  34} 

4960  19  22 

970  3  76 

1970  7  63 

2970 

11  51 

3970   15  38 

4970  19  26 

980  3  80 

1980  7  67 

2980 

11   55 

3980  15  42 

4980  19  30 

990  3  84 

1990  7  71 

2990 

11  59 

3990  15  46 

4990  19  34 

1000  3  871 

2000  7  75 

3000 

11   62} 

4000  15  50 

5000  19  374 

10,000  Lbs.     $38.75         2 

5,000  Lbs.  9  S 

6.874 

40,00 

0  Lbs.  $155.00 

15,000     "         58.124        3 

0,000 

11 

6.25 

45,00 

0     "       174.374 

20,000     "          77.50         3 

5,000 

'*        12 

5.624 

50,00 

0      "       193.75 

THE    DELBRIDGE  CO. 


ST.   LOUIS     MO. 


40ci£ 

.24    Per  50  Lbs.       |    *f\ 
.128    "    32    "              V* 
.12      "    30    "          I    «Pl 

LOOK0 

.03 

1 

Lb.   .00 

4  LDS.    .uz 

I    LDb. 

2 

"     .01 

5      "     .02 

8     " 

.03 

3 

••     .01 

6      "      .02 

9      " 

.04 

10 

3010   12  04 

4010    16   04 

04 

1010  4   04 

2010     8  04 

20 

oa 

1020  4  08 

2020     8  08 

3020    12  08 

4020    16  08 

30 

12 

1030  4    12 

2030     8   12 

3030   12    12 

4030   16   12 

40 

16 

1040  4   16 

2040     8   16 

3040   12   16 

4040  16   16 

50 

20 

1050  4  20 

2050     8  20 

3050    12  20 

4050   16   20 

BO 

24 

1060  4  24 

2060     8  24 

3060   12  24 

4060   16   24 

70 

28 

1070  4  28 

2070     8  28 

3070  12  28 

4070   16  28 

80 

32 

1080  4  32 

2080     8  32 

3080  12  32 

4080  16  32 

90 

36 

1090  4  36 

2090     8  36 

3090  12  36 

4090    16  36 

100 

40 

1100  4  40 

2100     8  40 

3100  12  40 

4100    16  40 

110 

44 

1110  4  44 

2110     8  44 

3110   12  44 

4110   16  44 

120 

48 

1120  4  48 

2120     8  48 

3120   12  48 

4120    16  48 

130 

52 

1130  4  52 

2130     8  52 

3130   12  52 

4130   16  52 

140 

56 

1140  4  56 

2140     8  56 

3140  12  56 

4140   16  56 

150 

60 

1150  4  60 

2150     8  60 

3150  12  60 

4150   16  60 

160 

64 

1160  4  64 

2160     8  64 

3160  12  64 

4160   16  64 

170 

68 

1170  4  68 

2170     8  68 

3170  12  68 

4170  16  68 

180 

72 

1180  4  72 

2180     8  72 

3180   12  72 

4160  16  72 

190 

76 

1190  4  76 

2190     8  76 

3190   12  76 

4190   16  76 

200 

80 

1200  4  80 

2200     8  80 

3200   12  80 

4200    16   80 

210 

84 

1210  4  84 

2210     8  84 

3210  12  84 

4210   16  84 

220 

88 

1220  4  88 

2220     8  88 

3220  12  88 

4220   16  88 

230 

92 

1230  4  92 

2230     8  92 

3230   12  92 

4230  16  92 

240 

96 

1240  4  96 

2240     8  96 

3240   12  96 

4240   16  96 

250 

1    00 

1250  5  OO 

2250     9  OO 

3250  13  OO 

4250    17   00 

260 

1   04 

1260  5  04 

2260     9  04 

3260   13  04 

4260   17   04 

270 

1  08 

1270  5  08 

2270     9  08 

3270  13  08 

4270   17  08 

280 

1    12 

1280  5  12 

2280     9  12 

3280  13   12 

4280   17   12 

290 

1    16 

1290  5  16 

2290     9   16 

3290  13   16 

4290   17    16 

300 

1    20 

1300  5  20 

2300     9  20 

3300   13  20 

4300    17   20 

310 

1   24 

1310  5  24 

2310     9  24 

3310   13  24 

4310    17   24 

320 

1    28 

1320  5  28 

2320     9  28 

3320   13  28 

4320   17  28 

330 

1   32 

1330  5  32 

2330     9  32 

3330   13  32 

4330   17  32 

340 

1  36 

1340  5  36 

2340     9  36 

3340  13  36 

4310   17  36 

350 

1   40 

1350  5  40 

2350     9  40 

3350   13  40 

43«0   17  40 

360 

1   44 

1360  5  44 

2360     9  44 

3360   13  44 

4360    17  44 

370 

1   48 

1370  5  48 

2370     9  48 

3370   13  48 

4370    17  48 

380 

1   52 

1380  5  52 

2380     9  52 

3380  13  52 

4380    17  52 

390 

1   56 

1390  5  56 

2390     9  56 

3390  13  56 

4390   17  56 

400 

1   60 

1400  5  60 

2400     9  60 

3400  13  60 

4400    17   60 

410 

1    64 

1410  5  64 

2410     9  64 

3410  13  64 

4410   17   64 

420 

1    68 

1420  5  68 

2420     9  68 

3420   13  68 

4420   17   68 

430 

1    72 

1430  5  72 

2430     9  72 

3430   13  72 

4430   17   72 

440 

1   76 

1440  5  76 

2440     9  76 

3440   13  76 

4440    17   76 

450 

1   80 

1450  5  80 

2450     9  80 

3450   13  80 

4450    17   80 

460 

1   84 

1460  5  84 

2460     9  84 

3460   13  84 

4460   17   84 

470 

1    88 

1470  5  88 

2470     9  88 

3470   13  88 

4470    17   88 

480 

1    92 

1460  5  92 

2480     9  92 

3480   13  92 

4480   17   92 

490 

1   96 

1490  5  96 

2490     9  96 

3490    13   96 

4490   17   96 

500 

2  OO 

1500  6  OO 

2500   10  OO 

3500   14  OO 

4500   18  00 

510 

2  04 

1510  6  04 

2510   10  04 

3510  14  04 

4510   18  04 

520 

2  08 

1520  6  08 

2520   lO  08 

3520   14  08 

4520  18  08 

530 

2  12 

1530  6  12 

2530   10  12 

3530   14  12 

4530   18   12 

540 

2  16 

1540  6  16 

2540   10  16 

3540  14  16 

4540  18   16 

550 

2  20 

1550  6  20 

2550   10  20 

3550   14  20 

4550  18  20 

560 

2  24 

1560  6  24 

2560   10  24 

3560    14  24 

4560   18  24 

570 

2  28 

1570  6  28 

2570   10  28 

3570  14  28 

4570   18  28 

560 

2  32 

1580  6  32 

2580   10  32 

3580  14  32 

4580   18  32 

590 

2  36 

1590  6  36 

2590   10  36 

3590  14  36 

4590   18  36 

600 

2  40 

1600  6  40 

2600   10  40 

3600   14  40 

4600   18  40 

610 

2  44 

1610  6  44 

2610   10  44 

3610   14  44 

4610  18  44 

620 

2  48 

1620  6  48 

2620   10  48 

3620   14  48 

4620   18  48 

630 

2  52 

1630  6  52 

2630    10  52 

3630   14  52 

4630   18  52 

640 

2  56 

1640  6  56 

2640   10  56 

3640   14  56 

4640    18   56 

650 

2  60 

1650  6  60 

2650   10  60 

3650   14  60 

4650    18  60 

660 

2  64 

1660  6  64 

2660    10  64 

3660   14  64 

4660    18  64 

670 

2  68 

1670  6  68 

2670   10  68 

3670   14  68 

4670    18   68 

660 

2  72 

1680  6  72 

2680   10  72 

3680   14  72 

4680    18   72 

690 

2  76 

1690  6  76 

2690  10  76 

3690   14  76 

4690  18  76 

700 

2  80 

1700  6  80 

2700  10  80 

3700  14  80 

4700  18  80 

710 

2  84 

1710  6  84 

2710  10  84 

3710   14  84 

4710  18  84 

720 

2  88 

1720  6  88 

2720   10  88 

3720   14  88 

4720  18  88 

730 

2  92 

1730  6  92 

2730   10  92 

3730   14  92 

4730  18  92 

740 

2  96 

1740  6  96 

2740   10  96 

3740   14  96 

4740   18   96 

750 

3  OO 

1750  7  OO 

2750   11   OO 

3750   15  OO 

4750    19  00 

760 

3  04 

1760  7  04 

2760  11   04 

3760   15  04 

4760    19  04 

770 

3  08 

1770  7  08 

2770  11   08 

3770  15  08 

4770   19  08 

780 

3   12 

1780  7   12 

2780  11    12 

3780   15   12 

4780   19   12 

790 

3  16 

1790  7   16 

2790   11    16 

3790   15  16 

4790  19   16 

800 

3  20 

1800  7  20 

2800   11   20 

3800   15  20 

4800  19  20 

810 

3  24 

1810  7  24 

2810  11   24 

3810   15  24 

4810  19  24 

\820 

3  28 

1820  7  28 

2820   11   28 

3820   15  28 

4820    19   28 

830 

3  32 

1830  7  32 

2830   11   32 

3830   15  32 

4830   19   32 

840 

3  36 

1640  7  36 

2840   11   36 

3840   15  36 

4840   19  36 

850 

3  40 

1850  7  40 

2850   11  40 

3650   15  40 

4850    19  40 

860 

3  44 

1860  7  44 

2860   11  44 

3860   15  44 

4860    19  44 

870 

3  48 

1870  7  48 

2870  11  48 

3870   15  48 

4870    19  48 

680 

3  52 

I860  7  52 

2880   11   52 

3880   15  52 

4680    19   52 

890 

3  56 

1890  7  56 

2890   11   56 

3690   15  56 

4890    19   56 

900 

3  60 

1900  7  60 

2900   11   60 

3900   15  60 

4900    19   60 

910 

3  64 

1910  7  64 

2910   11  64 

3910   15  64 

4910    19   64 

920 

3  68 

1920  7  68 

2920  11  68 

3920   15  68 

4920    19   68 

930 

3  72 

1930  7  72 

2930  11   72 

3930   15  72 

4930   19  72 

S40 

3  76 

1940  7  76 

2940  11   76 

3940   15  76 

4940   19  76 

150 

3  80 

1950  7  80 

2950  11  80 

3950   15  80 

4950   19  80 

960 

3  84 

1960  7  84 

2960   11  84 

3960   15  84 

4960   19  84 

970 

3  88 

1970  7  88 

2970   11   88 

3970   15  88 

4970   19  88 

880 

3  92 

1980  7  92 

2980   11   92 

3980   IS  92 

4980   19  92 

990 

3  96 

1990  7  96 

2990   11   96 

3990   15  96 

4990    19  96 

1000 

4  OO 

2000  8  00 

3000   12  OO 

4000   16  OO 

5000   20  00 

10.000  Lb! 

.  $40.00 

25,000  Lbs.  Sl< 

)0.00 

40,001 

Lbs.  $160.00 

15. 

100     " 

60.00 

30.000    "      i: 

10.00 

45.001 

1      "        180,00 

20,000     " 

80.00 

35.000     "        1' 

10.00 

50,  W 

1     "       200.00 

THE   DELBRIDGE   CO.     -     ST.   LOUIS,  MO. 
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k 

100 
Lbs. 

.24£    Per  60  Lbs.    1     |t»f| 
.132      "    32     "           VM 

.12|      "    30     "           4?U 

OC     2000 

,40  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .02         1       7  Lbs. 

.03 

2 

"     .01 

5     "     .02                 8     " 

.03 

3 

"     .01 

6     "     .02                9     " 

.04 

10 

04 

1010  4  17 

2010     8  29       3010   12  42 

4010   16  54 

20 

08 

1020  4  21 

2020     8  33 

3020   12  46 

4020  16  58 

30 

12 

1030  4  25 

2030     8  37 

3030   12  50 

4030  16  62 

40 

16* 

1040  4  29 

2040     8  414 

3040   12  54 

4040  16  664 

50 

21 

1050  4  33 

2050     8  46 

3050   12  58 

4050  16  71 

60 

25 

1060  4  37 

2060     8  50 

3060   12  62 

4060  16  75 

70 

29 

1070  4  41 

2070     8  54 

3070   12  66 

4070  16  79 

80 

33 

1080  4  45!. 

2080      8  58 

3080   12  704 

4080   16  83 

90 

37 

1090  4  50 

2090      8  62 

3090   12  75 

4090  16  87 

100 

41 

1100  4  54 

2100      8  66 

3100   12  79 

4100  16  91 

110 

45 

1110  4  58 

2110     8   70 

3110   12  83 

4110  16  95 

120 

49* 

1120  4  62 

2120     8   744 

3120  12  87 

4120   16  994 

130 

54 

1130  4  66 

2130     8  79 

3130  12  91 

4130  17  04 

140 

58 

1140  4  70 

2140     8  83 

3140  12  95 

4140  17  08 

150 

62 

1150  4  74 

2150     8  87 

3150  12  99 

4150  17  12 

ISO 

66 

1160  4  78J 

2160     8  91 

3160  13  031 

4160  17  16 

170 

70 

1170  4  83 

2170     8  95 

3170  13  08 

4170   17  20 

180 

74 

1180  4  87 

2180     8  99 

3180  13  12 

4180   17  24 

190 

78 

1190  4  91 

2190     9  03 

3190  13  16 

4190  17  38 

200 

824 

1200  4  95 

2200     9  074 

3200  13  20 

4200   17  324 

210 

87 

1210  4  99 

2210     9  12 

3210  13  24 

4210  17  37 

220 

91 

1220  5  03 

2220     9  16 

3220  13  28 

4220  17  41 

230 

95 

1230  5  07 

2230     9  20 

3230  13  32 

4230  17  45 

240 

99 

1240  5  114 

2240     9  24 

3240  13  364 

4240  17  49 

250 

1  03 

1250  5  16 

2250     9  28 

3250  13  41 

4250  17  53 

260 

1  07 

1260  5  20 

2260     9  32 

3260   13  45 

4260  17  57 

270 

1   11 

1270  5  24 

2270     9  36 

3270  13  49 

4270  17  61 

280 

1   15s 

1280  5  28 

2280     9  404 

3280  13  53 

4280   17  654 

290 

1  20 

1290  5  32 

2290     9  45 

3290   13  57 

4290  17  70 

300 

1  24 

1300  5  36 

2300     9  49 

3300   13  61 

4300  17  74 

310 

1  28 

1310  5  40 

2310     9  53 

3310  13  65 

4310  17  78 

320 

1   32 

1320  5  444 

2320     9  57 

3320  13  694 

4320  17  82 

330 

1   36 

1330  5  49 

2330     9  61 

3330  13  74 

4330  17  86 

340 

1   40 

1340  5  53 

2340     9  65 

3340  13  78 

4340  17  90 

350 

1   44 

1350  5  57 

2350     9  69 

3350   13  82 

4350   17  94 

360 

1    48i 

1360  5  61 

2360     9  73l 

3360   13  86 

4360  17  984 

370 

1   53 

1370  5  65 

2370     9  78 

3370  13  90 

4370  18  03 

380 

1   57 

1380  5  69 

2380     9  82 

3380  13  94 

4380  18  07 

390 

1   61 

1390  5  73 

2390     9  86 

3390  13  98 

4390  18  11 

400 

1   65 

1400  5  774 

2400     9  90 

3400  14  024 

4400  18  15 

410 

1   69 

1410  5  82 

2410     9  94 

3410  14  07 

4410  18  19 

420 

1   73 

1420  5  86 

2420     9  98 

3420  14  11 

4420  18  23 

430 

1  77 

1430  5  90 

2430   10  02 

3430  14  15 

4430  18  27 

440 

1    81* 

1440  5  94 

2440  10  064 

3440  14  19 

4440  18  314 

450 

1    86 

1450  5  98 

2450  10  11 

3450  14  23 

4450  18  36 

460 

1   90 

1460  6  02 

2460  !0  15 

3460  14  27 

4460  18  40 

470 

1   94 

1470  6  06 

2470   10  19 

3470  14  31 

4470  18  44 

480 

1   98 

1480  6  104 

2480   10  23 

3480  14  354 

4480  18  48 

490 

2  02 

1490  6  15 

2490   10  27 

3490  14  40 

4490  18  52 

500 

2  06 

1500  6  19 

2500  10  31 

3500  14  44 

4500  18  56 

510 

2   10 

1510  6  23 

2510  10  35 

3510   14  48 

4510  18  60 

520 

2   14} 

1520  6  27 

2520   10  39* 

3520  14  52 

4520  18  644 

530 

2   19 

1530  6  31 

2530  10  44 

3530  14  56 

4530  18  69 

540  2  23 

1540  6  35 

2540   10  48 

3540  14  60 

4540  18  73 

550 

2  27 

1550  6  39 

2550  10  52 

3550  14  64 

4550   18  77 

560 

2  31 

1560  6  434 

2560  10  56 

3560   14  684 

4560    18  81 

570 

2  35 

1570  6  48 

2570  10  60 

3570  14  73 

4570    18  85 

580 

2  39 

1580  6  52 

2580  10  64 

3580  14  77 

4580    18  89 

590 

2  43 

1590  6  56 

2590   10  68 

3590  14  81 

4590  18  93 

600 

2  47* 

1600  6  60 

2600  10  724 

3600  14  85 

4600  18  974 

610 

2  52 

1610  6  64 

2610  10  77 

3610  14  89 

4610  19  02 

620 

2  56 

1620  6  68 

2620  10  81 

3620  14  93 

4620  19  06 

630 

2  60 

1630  6  72 

2630  10  85 

3630   14  97 

4630   19  10 

640 

2  64 

1640  6  764 

2640  10  89 

3640  15  OI4 

4640   19  14 

650 

2  68 

1650  6  81 

2650   10  93 

3650  15  06 

4650  19   18 

660 

2  72 

1660  6  85 

2660   10  97 

3660  15  10 

4660  19  22 

670 

2  76 

1670  6  89 

2670  11  01 

3670  15  14 

4670  19  26 

680 

2  80*. 

1680  6  93 

2680  11  05* 

3680  15  18 

4680  19  304 

690 

2  85 

1690  6  97 

2690  11   10 

3690  15  22 

4690  19  35 

700 

2  89 

1700  7  01 

2700  11   14 

3700   15  26 

4700  19  39 

710 

2  93 

1710  7  05 

2710  11   18 

3710  15  30 

4710  19  43 

720 

2  97 

1720  7  094 

2720  11  22 

3720  15  344 

4720  19  47 

730 

3  01 

1730  7  14 

2730  11   26 

3730  15  39 

4730  19  51 

740 

3  05 

1740  7  18 

2740  11  30 

3740   15  43 

4740  19  55 

750 

3  09 

1750  7  22 

2750  11  34 

3750  15  47 

4750  19  59 

760 

3  135 

1760  7  26 

2760  11  384 

3760  15  51 

4760  19  634 

770 

3  -18 

1770  7  30 

2770  11  43 

3770  15  55 

4770  19  68 

780 

3  22 

1780  7  34 

2780  11  47 

3780  15  59 

4780  19  72 

790 

3  26 

1790  7  38 

2790  11  51 

3790  15  63 

4790  19  76 

800 

3  30 

1800  7  424 

2800  11  55 

3800   15  674 

4800  19  8Q 

810 

3  34 

1810  7  47 

2810  11  59 

3810  15  72 

4810  19  84           | 

820 

3  38 

1820  7  51 

2820  11  63 

3820   15  76 

4820  19  88 

830 

3  42 

1830  7  55 

2830  11  67 

3830   15  80 

4830  19  92 

840 

3  464 

1840  7  59 

2840  11  714 

3840   15  84 

4840  19  964 

850 

3  51 

1850  7  63 

2850  11  76 

3850  15  88 

4850  20  01 

860 

3  55 

1860  7  67 

2860  11  80 

3860  15  92 

4860  20  05 

870 

3  59 

1870  7  71 

2870  11  84 

3870  15  96 

4870  20  09 

880 

3  63 

1880  7  754 

2880  11  88 

3880  16  004 

4880  20  13 

890 

3  67 

1890  7  80 

2890  11  92 

3890  16  05 

4890   20   17 

900 

3  71 

1900  7  84 

2900  11  96 

3900  16  09 

4900  20  21 

910 

3  75 

1910  7  88 

2910  12  00 

3910  16  13 

4910  20  25 

920 

3  794 

1920  7  92 

2920  12  044 

3920   16  17 

4920  20  294 

930 

3  84 

1930  7  96 

2930  12  09 

3930  16  21 

4930  20  34 

940 

3  88 

1940  8  00 

2940  12  13 

3940   16  25 

4940  20  38 

950 

3  92 

1950  8  04 

2950  12  17 

3950  16  29 

4950  20  42 

960 

3  96 

1960  8  084 

2960  12  21 

3960   16  334 

4960  20  46 

970 

4  00 

1970  8  13 

2970  12  25 

3970  16  38 

4970  20  50 

980 

4  04 

1980  8  17 

2980  12  29 

3980  16  42 

4980  20  54 

990 

4  08 

1990  8  21 

2990   12  33 

3990  16  46 

4990  20  58 

1000  4  121 

2000  8  25       3000  12  374 

4000'  16  50 

5000  20  624 

10.000  Lbs. 

$41.25         2 

5,000  Lbs.  $103,124 

40, 0C 

0  Lbs.  $165.00 

15,000 

•' 

61.87}        3 

0,000     "        123.75 

45,01 

10     "       185.624 

20.000 

.. 

82.50         3 

5,000     "        144.374 

50,01 

10     "       206.25 

THE   DELBRIDGE   CO 

ST 

.   LOUIS, 

MO. 

42k 

100 
Lbs. 

.25*    Per  60  Lbs.    1     (f  rt   Pft 

1  » I "  1  $8.50 

2000 
Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs 

.  .02 

1       7  Lbs. 

.03 

2 

•    .01 

5     *' 

.02 

S     " 

.03 

3 

•     .01 

8      " 

.03 

1        9      " 

.04 

10       04 

1010   4  29 

2010 

8  54 

3010   12  79 

4010 

17   04 

20        08t 

1020  4  334 

2020 

8  584 

3020  12  834 

4020 

17  081 

20        13 

1030  4  38 

2030 

8  63 

3030   12  88 

4030 

17    13 

40        17 

1040  4  42 

2040 

8  67 

3040    12  92 

4040 

17   17 

SO       21 

1050  4  46 

2050 

8  71 

3050    12  96 

4050 

17  21 

00       251 

1060  4  50) 

2060 

8  754 

3060    13  001 

4060 

17  251 

70       30 

1070  4  55 

2070 

8  80 

3070  13  05 

4070 

17  30 

SO       34 

1080  4  59 

2080 

8  84 

3080  13  09 

4060 

17  34 

SO       38 

1080  4  63 

2090 

8  88 

3090   13  13 

4090 

17  38 

100       421 

1100  4  674 

2100 

8  924 

3100   13  171 

4100 

17  421 

110       47 

1110  4  72 

2110 

8  97 

3110  13  22 

4110 

17  47 

120       SI 

1120  4  76 

2120 

9  01 

3120  13  26 

4120 

17  SI 

no      SS 

1130  4  80 

2130 

9  05 

3130   13  30 

4130 

17  55 

140       591 

1140  4  844 

2140 

9  09) 

3140   13  344 

4140 

17  591 

ISO       64 

1150  4  89 

2150 

9  14 

3150   13  39 

4150 

17  64 

ISO       68 

1160  4  93 

2160 

9    18 

3160   13  43 

4160 

17  68 

170       72 

1170  4  97 

2170 

9  22 

3170  13  47 

4170 

17  72 

ISO        761 

1180  5  014 

2160 

9   26) 

3180  13  511 

4160 

17  761 

ISO       81 

1180  S  06 

2190 

9  31 

3190   13  56 

4190 

17  81 

200       85 

1200  S  10 

2200 

9  35 

3200   13  60 

4200 

17  85 

210       89 

1210  5  14 

2210 

9  39 

3210  13  64 

4210 

17  89 

220       931 

1220  5   184 

2220 

9  434 

3220   13  681 

4220 

17  931 

230       98 

1230  5  23 

2230 

9  48 

3230   13  73 

4230 

17  98 

240  1  02 

1240  5  27 

2240 

9  52 

3240   13  77 

4240 

18  02 

250  1  06 

1250  5  31 

2250 

9  56 

3250   13  81 

4250 

18  06 

280   1    104 

1280  5  35i 

2260 

9  604 

3260   13  854 

4260 

18    101 

270   1    15 

1270  5  40 

2270 

9  65 

3270   13  90 

4270 

18   15 

280   1    19 

1280  5  44 

2260 

9  69 

3280   13  94 

4260 

18   19 

280   1  23 

1280  5  48 

2290 

9   73 

3290   13  98 

4290 

18  23 

300   1  27} 

1300  5  524 

2300 

9   774 

3300   14  02) 

4300 

18  274 

310  1  32 

1310  5  57 

2310 

9  82 

3310   14  07 

4310 

18  32 

320   1  36 

1320  5  61 

2320 

9  86 

3320   14  11 

4320 

18  36 

330   1  40 

1330  5  65 

2330 

9  90 

3330   14  15 

4330 

18  40 

340   1   444 

1340  5  694 

2340 

9  944 

3340  14  19) 

4340 

18  444 

350   1  49 

1350  5  74 

2350 

9  99 

3350   14  24 

4350 

18  49 

380   1   53 

1360  5  78 

2360 

10  03 

3360    14   28 

4360 

18  S3 

370   1   57 

1370  5  82 

2370 

10  07 

3370   14  32 

4370 

18  57 

380   1   614 

1380  5  864 

2380 

10   114 

3380   14  364 

4380 

18  611 

3S0   1   66 

1390  5  91 

2390 

10   16 

3390   14  41 

4380 

18  66 

400   1   70 

1400  5  95 

2400 

10  20 

3400   14  45 

4400 

18   70 

410   1   74 

1410  5  99 

2410 

0  24 

3410   14  49 

4410 

18   74 

420   1   784 

1420  6  034 

2420 

0  284 

3420   14  534 

4420 

IB   784 

430   1   83 

1430  6  08 

2430 

10  33 

3430   14  58 

4430 

18  83 

440   1  87 

1440  6   12 

2440 

0  37 

3440   14  62 

4440 

18   87 

450   1  91 

1450  6  16 

2450 

0  41 

3450   14  66 

4450 

18  91 

460   1   954 

1460  6  204 

2460 

0  454 

3460   14  704 

4460 

18  954 

470  2  00 

1470  6  25 

2470 

0  50 

3470  14  75 

4470 

19  00 

480  2  04 

1480  6  29 

2480 

0  54 

3480   14  79 

4480 

19  04 

490  2  08 

1490  6  33 

2490 

0  58 

3490    14  83 

4490 

19  08 

500  2   124 

1500  6  374 

2500 

0  624 

3500    14  871 

4500 

19    124 

510  2  17 

1510  6  42 

2510 

0  67 

3510   14  92 

4510 

19    17 

520  2  21 

1520  6  46 

2520 

0  71 

3520  14  96 

4520 

19  21 

530  2  25 

1530  6  50 

2530 

0  75 

3530  15  00 

4530 

19  25 

540  2  294 

1540  6  544 

2540 

0  794 

3540   15  044 

4540 

19  294 

550  2  34 

1550  6  59 

2550 

0  84 

3550   15  09 

4550 

19  34 

560  2  38 

1560  6  63 

2560 

0  88 

3560    15    13 

4560 

19  38 

570  2  42 

1570  6  67 

2570 

0  92 

3570   15   17 

4570 

19  42 

580  2  464 

1580  6  714 

2580 

0  964 

3580   15  214 

4560 

19  464 

680  2  51 

1590  6  76 

2590 

1   01 

3590   15  26 

4590 

19  51 

600  2  55 

1600  6  80 

2600 

1  05 

3600   15  30 

4600 

19   55 

610  2  59 

1610  6  84 

2610 

1   09 

3610   15  34 

4610 

19   59 

620  2  634 

1620  6  884 

2820 

1    131 

3620   15  384 

4620 

19  631 

630  2  68 

1630  6  93 

2630 

1    18 

3630   15  43 

4630 

19  68 

840  2  72 

1640  6  97 

2640 

1    22 

3640   15  47 

4640 

19   72 

650  2  76 

1650  7  01 

2650 

1    26 

3650    15  51 

4650 

19  76 

680  2  804 

1660  7  054 

2660 

1    301 

3660   15  55) 

4660 

19   804 

670  2  85 

1670  7   10 

26">0 

1  35 

3670   15  60 

4870 

19  85 

680  2  89 

1680  7   14 

2680 

1  39 

3680   15  64 

4680 

19   89 

690  2  93 

1690  7   18 

2690 

1  43 

3690   15  68 

4690 

19  93 

700  2  974 

1700  7  224 

2700 

1  471 

3700   15  724 

4700 

19  971 

710  3  02 

1710  7  27 

2710 

1   52 

3710   15  77 

4710 

20  02 

720  3  06 

1720  7  31 

2720 

1   56 

3720   15  81 

4720 

20  06 

730  3  10 

1730  7  35 

2730 

1   60 

3730   15  85 

4730 

20  10 

740  3  144 

1740  7  394 

2740 

1   641 

3740   15  894 

4740 

20   144 

750  3  19 

1750  7  44 

2750 

1   69 

3750   15  94 

4750 

20   19 

760  3  23 

1760  7  48 

2760 

1   73 

3760   15  98 

4760 

20  23 

770  3  27 

1770  7  52 

2770 

1   77 

3770  16  02 

4770 

20  27 

780  3  314 

1780  7  564 

2780 

1   811 

3780   16  064 

4780 

20  311 

780  3  36 

1790  7  61 

2790 

1   86 

3790   16  11 

4780 

20  36 

800  3  40 

1800  7  65 

2600 

1    90 

3800    16   15 

4800 

20  40 

610  3  44 

1810  7  69 

2810 

1    94 

3810   16  19 

4810 

20  44 

620  3  484 

1820  7  731 

2820 

1    98) 

3820    16  234 

4820 

20  484 

630  3  53 

1830  7  78 

2830 

2  03 

3830    16  28 

4630 

20  53 

640  3  57 

1840  7  82 

2840 

2  07 

3640    16  32 

4840 

20  57 

6S0  3  61 

1850  7  86 

2850 

2  11 

3850    16  36 

4850 

20  61 

660  3  6S4 

1860  7  904 

2860 

2   154 

3860    16  404 

4880 

20  654 

670  3  70 

1870  7  95 

2870 

2  20 

3870    16  45 

4870 

20  70 

880  3  74 

1880  7  99 

2880 

2  24 

3880    16  49 

4880 

20  74 

880  3  78 

1880  8  03 

2890 

2  28 

3890    16   53 

4890 

20  78 

600  3  824 

1900  8  071 

2900 

2   321 

3900   16  574 

4900 

20  621 

610  3  87 

1910  8   12 

2910 

2  37 

3810   16  62 

4910 

20  87 

620  3  91 

1820  8  16 

2920 

2  41 

3820   16  66 

4820 

20  91 

S30  3  95 

1930  8  20 

2930 

2  45 

3830   16  70 

4930 

20  95 

640  3  994 

1940  8  241 

2940 

2  49) 

3940   16  741 

4840 

20  991 

850  4  04 

1950  8  29 

2850 

2  54 

3950   16  79 

4850 

21  04 

SSO  4  08 

1960  8  33 

2960 

2   58 

3960   16  83 

4SS0 

21  08 

S70  4   12 

1970  8  37 

2970 

2  62 

3970   16  87 

4870 

21   12 

•SO  4  164 

1980  8  414 

2980 

2  664 

3980   16  914 

4880 

21    161 

SSO  4  21 

1990  8  46 

2990 

2  71 

3890    16  96 

4990 

21   21 

1000  4  23 

2000  8  50 

3000 

2   75 

4000   17  00 

5000 

21    25 

10.000  Lbl,     1 

142.50 

29.000  Lb 

1.  S10< 

.25 

40,000 

Lbs. 

1170.00 

15.000     " 

63.75 

30.000     " 

12' 

r.BO 

45.00C 

.  •• 

191.28 

20,000     " 

85.00 

35.000      " 

V  141 

1.75 

50.000 

i.  •' 

212.50 

THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.    LOUIS,   MO. 


431c 

100 
Lbs. 

.26i    Per  60  Lbs.    1     4»A  ' 
.14        "    32     "           VM 
.134      "   30    "           4>U- 

7C  2000 
/  J  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .02 

1       7  Lbs.  .03 

2 

"     .01 

5     "     .02 

B     "     .03} 

3 

"     .01 

6     "     .03 

9     "     .04 

10       04 

1010  4  42 

2010     8  79 

3010  13  17 

4010   17  54 

20       09 

1020  4  46 

2020     8  84 

3020  13  21 

4020   17  59 

30       13 

1030  4  51 

2030     8  88 

3030  13  26 

4030   17  63 

40        171 

1040  4  55 

2040     8  92} 

3040  13  30 

4040  17  67} 

SO       22 

1050  4  59 

2050     8  97 

3050  13  34 

4050  17  72 

■0       26 

1060  4  64 

2060     9  01 

3060  13  39 

4060  17  76 

70       31 

1070  4  68 

2070     9  06 

3070  13  43 

4070  17  81 

SO       35 

1080  4  72} 

2080     9  10 

3080  13  47} 

4080  17  85 

SO       39 

1090  4  77 

2090     9  14 

3090  13  52 

4090  17  89 

100       44 

1100  4  81 

2100     9  19 

3100   13  56 

4100  17  94 

110       48 

1110  4  86 

2110     9  23 

3110  13  61 

4110  17  98 

120       52* 

1120  4  90 

2120     9  27} 

3120  13  65 

4120  18  02} 

130       57 

1130  4  94 

2130     9  32 

3130  13  69 

4130  18  07 

140       61 

1140  4  99 

2140     9  36 

3140  13  74 

4140  18  11 

150       66 

1150  5  03 

2150     9  41 

3150  13  78 

4150  18  16 

160       70 

1160  5  07} 

2160     9  45 

3160  13  82} 

4160  18  20 

170       74 

1170  5  12 

2170     9  49 

3170  13  87 

4170  18  24 

ISO       79 

1180  5  16 

2180     9  54 

3180  13  91 

4180  18  29 

190       83 

1190  5  21 

2190     9  58 

3190  13  96 

4190   18  33 

200       87} 

1200  5  25 

2200     9  62} 

3200  14  00 

4200  18  37} 

210       92 

1210  5  29 

2210     9  67 

3210  14  04 

4210   18  42 

220       96 

1220  5  34 

2220     9  71 

3220  14  09 

4220   18  46 

230  1  01 

1230  5  38 

2230     9  76 

3230   14  13 

4230  18  51 

240  1  05 

1240  5  42} 

2240     9  80 

3240  14  17} 

4240  18  55 

250  1  09 

1250  5  47 

2250     9  84 

3250  14  22 

4250  18  59 

260  1   14 

1260  5  51 

2260     9  89 

3260   14  26 

4260  18  64 

270  1   18 

1270  5  56 

2270     9  93 

3270  14  31 

4270  18  68 

280  1  22} 

1280  5  60 

2280     9  97} 

3280  14  35 

4280  18  72} 

290  1  27 

1290  5  64 

2290  10  02 

3290  14  39 

4290  18  77 

300  1  31 

1300  5  69 

2300  10  06 

3300  14  44 

4300  18  81 

310  1  36 

1310  5  73 

2310  10  11 

3310  14  48 

4310  18  86 

320   1  40 

1320  5  77} 

2320  10  15 

3320  14  52} 

4320  18  90 

330  1  44 

1330  5  82 

2330   10  19 

3330  14  57 

4330  18  94 

340  1  49 

1340  5  86 

2340  10  24 

3340  14  61 

4340   18  99 

350  1  53 

1350  5  91 

2350  10  28 

3350   14  66 

4350  19  03 

360  1  57} 

1360  5  95 

2360  10  32} 

3360  14  70 

4360  19  07} 

370  1  62 

1370  5  99 

2370   10  37 

3370  14  74 

4370  19  12 

380  1  66 

1380  6  04 

2380  10  41 

3380  14  79 

4380  19  16 

390  1   71 

1390  6  08 

2390  10  46 

3390  14  83 

4390  19  21 

400  1   75 

1400  6  12} 

2400  10  50 

3400  14  87} 

4400  19  25 

410  1  79 

1410  6  17 

2410  10  54 

3410   14  92 

4410  19  29 

420  1  84 

1420  6  21 

2420  10  59 

3420  14  96 

4420  19  34 

430  1  88 

1430  6  26 

2430  10  63 

3430  15  01 

4430  19  38 

440  1  92i 

1440  6  30 

2440  10  67} 

3440  15  05 

4440  19  42} 

450  1  97 

1450  6  34 

2450  10  72 

3450  15  09 

4450  19  47 

460  2  01 

1460  6  39 

2460  10  76 

3460  15  14 

4460  19  51 

470  2  06 

1470  6  43 

2470  10  81 

3470   15  18 

4470  19  56 

480  2  10 

1480  6  47} 

2480  10  85 

3480  15  22} 

4480  19  60 

460  2  14 

1490  6  52 

2490  10  89 

3490  15  27 

4490  19  64 

600  2  19 

1500  6  56 

2500  10  94 

3500  15  31 

4500  19  69 

S10  2  23 

1510  6  61 

2510  10  98 

3510  15  36 

4510  19  73 

520  2  27} 

1520  6  65 

2520  11  02} 

3520  15  40 

4520   19  77i 

530  2  32 

1530  6  69 

2530  11  07 

3530  15  44 

4530  19  82 

540  2  36 

1540  6  74 

2540  11   11 

3540  15  49 

4540  19  86 

550  2  41 

1550  6  78 

2550  11   16 

3550  15  53 

4550  19  91 

560  2  45 

1560  6  82} 

2560  11  20 

3560  15  57} 

4560  19  95 

570  2  49 

1570  6  87 

2570  11  24 

3570  15  62 

4570   19  99 

580  2  54 

1580  6  91 

2580  11  29 

3580  15  66 

4560  20  04 

590  2  58 

1590  6  96 

2590  11  33 

3590  15  71 

4590  20  08 

600  2  62} 

1600  7  00 

2600  11  37} 

3600  15  75 

4600  20  12} 

610  2  67 

1610  7  04 

2610  11  42 

3610  15  79 

4610  20  17 

620  2  71 

1620  7  09 

2620  11  46 

3620  15  84 

4620  20  21 

630  2  76 

1630  7  13 

2630  11  51 

3630  15  88 

4630  20  26 

640  2  80 

1640  7  17} 

2640  11  55 

3640  15  92} 

4640  20  30 

650  2  84 

1650  7  22 

2650  11   59 

3650  15  97 

4650  20  34 

660  2  89 

1660  7  26 

2660  11  64 

3660  16  01 

4660  20  39 

670  2  93 

1670  7  31 

2670  11  68 

3670   16  06 

4670  20  43 

680  2  97} 

1680  7  35 

2680  11   72} 

3660  16  10 

4680  20  47} 

690  3  02 

1690  7  39 

2690  11   77 

3680  16  14 

4690  20  52 

700  3  06 

1700  7  44 

2700  11  81 

3700  16  19 

4700  20  56 

710  3  11 

1710  7  48 

2710  11  86 

3710  16  23 

4710  20  61 

720  3  15 

1720  7  52} 

2720  11  90 

3720  16  27} 

4720  20  65 

730  3  19 

1730  7  57 

2730  11  94 

3730  16  32 

4730  20  69 

740  3  24 

1740  7  61 

2740  11  99 

3740  16  36 

4740  20  74 

750  3  28 

1750  7  66 

2750  12  03 

3750  16  41 

4750  20  78 

760  3  32} 

1760  7  70 

2760  12  07} 

3760  16  45 

4760  20  824 

770  3  37 

1770  7  74 

2770  12  12 

3770  16  49 

4770  20  87 

760  3  41 

1780  7  79 

2760  12   16 

3780  16  54 

4780  20  91 

790  3  46 

1790  7  83 

2780  12  21 

3790  16  58 

4790  20  96 

800  3  50 

1800  7  87} 

2800  12  25 

3800  16  62} 

4900  21  00 

010  3  54 

1610  7  92 

2810  12  29 

3810   16  67 

4610  21  04 

620  3  59 

1820  7  96 

2820  12  34 

3820  16  71 

4820  21  09 

830  3  63 

1830  8  01 

2830  12  38 

3830  16  76 

4630  21   13 

B40  3  67} 

1840  8  05 

2840  12  42} 

3840  16  80 

4640  21    17} 

650  3  72 

1650  8  09 

2850  12  47 

3850  16  84 

4650  21  22 

660  3  76 

1860  8  14 

2860  12  51 

3860  16  89 

4860  21   26 

670  3  81 

1870  8  18 

2870  12  56 

3870  16  93 

4870  21  31 

880  3  85 

I860  8  22} 

2880  12  60 

3880  16  97} 

4680  21  35 

690  3  89 

1880  8  27 

2890  12  64 

3880  17  02 

4890  21  39 

900  3  94 

1800  8  31 

2900  12  69 

3900  17  06 

4900  21  44 

BIO  3  98 

1810  8  36 

2910  12  73 

3910  17  11 

4910  21  48 

920  4  02} 

1920  8  40 

2920  12  77} 

3920  17   15 

4920  21  52} 

630  4  07 

1930  8  44 

2930  12  82 

3930  17   19 

4930  21  57 

S40  4  11 

1940  8  49 

2940  12  86 

3940  17  24 

4940  21  61 

950  4  16 

1950  8  53 

2950  12  91 

3S50  17  28 

4950  21  66 

SSO  4  20 

1960  8  57} 

2960  12  95 

3960  17  32} 

4960  21   70 

S70  4  24 

1970  8  62 

2970  12  99 

3970  17  37 

4970  21   74 

680  4  29 

1980  8  66 

2990  13  04 

3980  17  41 

4960  21   79 

680  4  33 

1990  8  71 

2990  13  08 

3990  17  46 

4990  21   83 

1000  4  37} 

2000  8  75 

3000  13  12} 

4000  17  SO 

5000  21   87} 

10.000  Lbs. 

$43.75 

25.000  Lbs.  $109 

.37} 

40.000 

Lbs,  $175.00 

1S.000     " 

65.62} 

30.000     "        131 

.25 

45.000 

"       196.87} 
"       218.78 

20.000     " 

87.50 

19.000     "       163 

.121 

50,000 

THE    DELBRIDGE  CO.    -    ST.  LOUIS     MO. 


45ci: 

.27    Per  60  Lbs.       1    /f»f 
.144    "   32    "             \l 
.135    "   30    "         |    «Jh 

1.00  Lbs. 

1 

Lb.  .00 

4  Lbs.  .02 

7  Lbs. 

.03 

2 

•'    .01 

5     "     .02 

8     " 

.04 

3 

••    .01 

6      "     .03 

9     " 

.04 

10       044 

1010  4  54i 

2010     9  044 

3010  13  544 

4010    18  04} 

20       09 

1020  4  59 

2020     9  09 

3020  13  59 

4020    18  09 

30        134 

1030  4  634 

2030     9  134 

3030  13  634 

4030   18  13) 

40        18 

1040  4  68 

2040     9  18 

3040   13  68 

4040    18    18 

50        224 

1050  4  724 

2050     9  224 

3050  13  724 

4050   18  224 

60       27 

1060  4  77 

2060     9  27 

3060  13  77 

4060   18   27 

70        314 

1070  4  814 

2070     9  314 

3070  13  814 

4070  18  314 

80       36 

1080  4  86 

2080     9  36 

3080  13  86 

4080    18   36 

90       404 

1090  4  904 

2090     9  404 

3090  13  904 

4090    18  404 

100       45 

1100  4  95 

2100     9  45 

3100   13  95 

4100    18  45 

110       494 
120        54 

1110  4  994 
1120  5  04 

2110     9  494 
2120     9  54 

31 
31 

10  13  99) 

4110    18  494 
4120    18   54 

20  14  04 

130        584 

1130  5  084 

2130     9  584 

3130  14  084 

4130   18  584 

140       63 

1140  5  13 

2140     9  63 

3140   14  13 

4140   18  63 

ISO        674 

1150  5  174 

2150     9  674 

3150   14  174 

4150  18  674 

160        72 

1160  5  22 

2160     9  72 

3160   14  22 

4160   18  72 

170        764 

1170  5  264 

2170     9  764 

3170   14  26) 

4170   18  76} 

ISO        81 

1180  5  31 

2180     9  81 

3180  14  31 

4180   18  81 

190        854 

1190  5  354 

2190     9  854 

3190   14  354 

4190   18  85) 

200       90 

1200  5  40 

2200     9  90 

3200   14  40 

4200   18  90 

210       941 

1210  5  444 

2210     9  944 

3210  14  444 

4210   18  944 

220       99 

1220  5  49 

2220     9  99 

3220  14  49 

4220   18  99 

230  1   034 

1230  5  534 

2230  10  034 

3230  14  534 

4230   19  03) 

240   1   08 

1240  5  58 

2240  10  08 

3240   14  58 

4240   19  08 

2S0  1    124 

1250  5  624 

2250  10  124 

3250  14  624 

4250   19   124 

260   1    17 

1260  5  67 

2260  10  17 

3260   14  67 

4260   19  17 

270   1   214 

1270  5  714 

2270  10  214 

3270  14  714 

4270   19  214 

280   1   26 

1280  5  76 

2280   10  26 

3280  14  76 

4280   19  26 

290   1   304 

1290  5  804 

2290  10  304 

3290   14  804 

4290   19  30) 

300   1   35 

1300  5  65 

2300   10  35 

3300   14  85 

4300    19   35 

310  1   394 

1310  5  894 

2310  10  394 

3310  14  894 

4310   19  394 

320   1  44 

1320  5  94 

2320   10  44 

3320   14  94 

4320    19  44 

330  1  484 

1330  5  984 

2330   10  484 

3330   14  984 

4330   19  484 

340   1   53 

1340  6  03 

2340  10  53 

3340  15  03 

4340   19  53 

350  1   574 

1350  6  074 

2350  10  574 

3350  15  074 

4350   19  574 

360  1  62 

1360  6  12 

2360   10  62 

3360   15   12 

4360   19  62 

370   1   664 

1370  6  164 

2370  10  664 

3370   15   164 

4370   19  664 

380  1  71 

1380  6  21 

2380   10  71 

3380   15  21 

4380   19  71 

390   1   754 

1390  6  254 

2390  10  754 

3390  15  254 

4390   19  754 

400   1   80 

1400  6  30 

2400   10  80 

3400   15  30 

4400    19  80 

410   1   844 

1410  6  344 

2410  10  844 

3410  15  344 

4410   19  844 

420   1   89 

1420  6  39 

2420   10  89 

3420   IS  39 

4420    19  89 

430   1  934 

1430  6  434 

2430  10  934 

3430   IS  43) 

4430    19  93) 

440   1   98 

1440  6  48 

2440   10  98 

3440   15  48 

4440    19  98 

450  2  024 

1450  6  524 

2450  11   02 j 

3450   IS  524 

4450   20  02) 

460  2  07 

1460  6  57 

2460  11   07 

3460   15  57 

4460  20  07 

470  2   114 

1470  6  614 

2470  11   Hi 

3470   IS  614 

4470   20    114 

480  2   16 

1480  6  66 

2480  11    16 

3480   15  66 

4480   20   16 

490  2  201 

1490  6  704 

2490   11   204 

3490   IS  70) 

4490  20  20) 

500  2  25 

1500  6  75 

2500  11   25 

3500   15  75 

4500  20  25 

510  2  291 

1510  6  794 

2510   11   294 

3510   15  791 

4510  20  29} 

520  2  34 

1520  6  84 

2520  11   34 

3520   15  84 

4520   20  34 

530  2  384 

1530  6  884 

2530  11  384 

3530   15  88) 

4530  20  38} 

540  2  43 

1540  6  93 

2540  11  43 

3540   15  93 

4540   20  43 

550  2  471 

1550  6  974 

2550  11  471 

3550  15  97} 

4550  20  47} 

560  2  52 

1560  7  02 

2560   11   52 

3560   16  02 

4560  20  52 

570  2  564 

1570  7  064 

2570  11   564 

3570   16  06) 

4570  20  56) 

580  2  61 

1580  7  11 

2580  11  61 

3580   16   11 

4580   20  61 

590  2  654 

1590  7   154 

2590   11  654 

3590  16  154 

4590  20  65} 

600  2  70 

1600  7  20 

2600  11   70 

3600   16  20 

4600   20  70 

610  2  744 

1610  7  244 

2610  11   744 

3610   16  244 

4610  20  74} 

620  2  79 

1620  7  29 

2620   11   79 

3620   16  29 

4620   20  79 

630  2  834 

1630  7  334 

2630  11  634 

3630   16  334 

4630  20  83} 

640  2  88 

1640  7  38 

2640   11  88 

3640   16  38 

4640   20  88 

650  2  924 

1650  7  424 

2650   11   92$ 

3650   16  424 

4650  20  621 

660  2  97 

1660  7  47 

2660   11  97 

3660   16  47 

4660   20  97 

670  3  014 

1670  7  514 

2670  12  014 

3670   16  514 

4670   21    01} 

680  3  06 

1680  7  56 

2680   12  06 

3680   16  56 

4680   21    06 

690  3  104 

1690  7  604 

2690  12  104 

3690   16  604 

4690   21    10} 

700  3  15 

1700  7  65 

2700  12   15 

3700   16  65 

4700  21    15 

710  3  194 

1710  7  694 

2710  12  194 

3710   16  69) 

4710  21    19} 

720  3  24 

1720  7  74 

2720  12  24 

3720   16  74 

4720  21   24 

730  3  284 

1730  7  784 

2730  12  284 

3730   16  78) 

4730  21   28} 

740  3  33 

1740  7  83 

2740  12  33 

3740  16  83 

4740  21    33 

750  3  374 

1750  7  874 

2750  12  374 

3750   16  87) 

4750  21    371 

760  3  42 

1760  7  92 

2760  12  42 

3760   16  92 

4760  21    42 

770  3  464 

1770  7  964 

2770  12  464 

3770   16  964 

4770  21    46) 

780  3  51 

1780  8  01 

2780  12  51 

3780   17  01 

4780   21    51 

790  3  554 

1790  8  054 

2790  12  551 

3790   17  05) 

4790   21    551 

800  3  60 

1800  8  10 

2800   12  60 

3800   17   10 

4800  21    60 

810  3  644 

1810  8  144 

2810  12  641 

3810   17   14} 

4810  21    64} 

820  3  69 

1820  8  19 

2820   12  69 

3820   17   19 

4820  21    69 

830  3  734 

1830  8  234 

2830  12  73} 

3830   17  231 

4830  21    731 

840  3  78 

1840  8  28 

2840   12  78 

3840   17  28 

4840   21    78 

850  3  824 

1850  8  324 

2850   12  824 

3850  17  32} 

4850  21   82} 

860  3  87 

1860  8  37 

2860  12  87 

3860   17  37 

4860   21    87 

870  3  914 

1870  8  414 

2870   12  914 

3870   17  414 

4870   21    91} 

880  3  96 

1880  8  46 

2880  12  96 

3880   17  46 

4880   21    96 

890  4  004 

1890  8  504 

2890   13  001 

3890   17  504 

4890   22  00} 

S00  4  05 

1900  8  55 

2901  13  OS 

3900   17  55 

4900   22  05 

910  4  094 

1910  8  594 

2910   13  091 

3910   17  59) 

4910   22   094 

920  4  14 

1920  8  64 

2920   13  14 

3920   17  64 

4920   22    14 

930  4  184 

1930  8  684 

2930  13  181 

3930   17  68) 

4930   22   184 

940  4  23 

1940  8  73 

2940  13  23 

3940   17  73 

4940   22   23 

950  4  274 

1950  8  774 

2950  13  274 

3950   17  77} 

4950   22   274 

960  4  32 

1960  8  82 

2960  13  32 

3960   17  82 

4960   22   32 

970  4  364 

1970  8  864 

2970  13  364 

3970   17  86} 

4970  22  36) 

680  4  41 

19B0  8  91 

2980   13  41 

3980   17  91 

4980   22  41 

990  4  454 

1990  8  954 

2990  13  454 

3990   17  954 

4990  22  454 

1000  4  50 

2000  9  OO 

3000   13  50 

4000    18  00 

5000  22  50 

10.000  Lbs 

.  $45.00 

25.000  Lbs.  $11 

2. SO 

40.00C 

Lbs.  3180.00 

15,000     " 

67.50 

30.000     "        12 

15.00 

45.00C 

202.50 

20,000     " 

90.00 

35.000     "        1! 

>7.50 

5  0.0OC 

225.00 

THE   DELBRIDGE    CO.     - 

ST 

LOUIS,   MO. 

46c 

100 
Lbs. 

.271    Per  60  Lbs.    1 
.148      "    32    " 
.13J      "    30    " 

$9 

or  2000 

.Zu  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .02 

I 

7  Lbs. 

.03 

2 

•    .01 

5     ' 

'     .02 

8     " 

.04 

3 

'•     .01 

6      " 

'     .03 

1 

9     " 

.04 

10       05 

1010  4  67 

2010 

9  30 

3010  13  92 

4010  18  55 

20       09 

1020  4  72 

2020 

9  34 

3020  13  97 

4020   18  59 

30        14 

1030  4  76 

2030 

9  39 

3030  14  01 

4030   18  64 

40        18* 

1040  4  81 

2040 

9  43} 

3040  14  06 

4040  18  68} 

50       23 

1050  4  86 

2050 

9  48 

3050  14  11 

4050  18  73 

60       28 

1060  4  90 

2060 

9  53 

3060  14  15 

4060   18  78 

70       32 

1070  4  95 

2070 

9  57 

3070  14  20 

4070  18  82 

80       37 

1080  4  99} 

2080 

9  62 

3080  14  24} 

4080   18  87 

90       42 

1090  5  04 

2090 

9  67 

3090   14  29 

4090  18  92 

100       46 

1100  5  09 

2100 

9  71 

3100   14  34 

4100  18  96 

110       51 

1110  5  13 

2110 

9  76 

3110  14  38 

4110  19  01           j 

120       554 

1120  5  18 

2120 

9  80} 

3120  14  43 

4120  19  05}         j 

130       60 

1130  5  23 

2130 

9  85 

3130  14  48 

4130  19  10 

140       65 

1140  5  27 

2140 

9  90 

3140  14  52 

4140  19  IS 

150       69 

1150  5  32 

2150 

9  94 

3150  14  57 

4150   19  19 

160       74 

1160  5  36i 

2160 

9  99 

3160  14  61} 

4160  19  24 

170       79 

1170  5  41 

2170 

10  04 

3170  14  66 

4170  19  29 

160       83 

1180  5  46 

2180 

10  08 

3180  14  71 

4180   19  33 

190       88 

1190  5  50 

2190 

10  13 

3190   14  75 

4190   19  38 

200       92* 

1200  5  55 

2200 

10  17} 

3200  14  80 

4200  19  42} 

210       97 

1210  5  60 

2210 

10  22 

3210  14  85 

4210  19  47 

220  1  02 

1220  5  64 

2220 

10  27 

3220  14  89 

4220  19  52 

230   1  06 

1230  5  69 

2230 

10  31 

3230  14  94 

4230  19  56 

240  1   11 

1240  5  73} 

2240 

10  36 

3240  14  98} 

4240  19  61 

250   1   16 

1250  5  78 

2250 

10  41 

3250  15  03 

4250  19  66 

260  1  20 

1260  5  83 

2260 

10  45 

3260  15  08 

4260  19  70 

270   1  25 

1270  5  87 

2270 

10  50 

3270  15  12 

4270  19  75 

280  1  29} 

1260  5  92 

2280 

10  54} 

3280  15  17 

4260  19  79} 

290  1  34 

1290  5  97 

2290 

10  59 

3290  15  22 

4290  19  84 

300   1  39 

1300  6  01 

2300 

10  64 

3300   15  26 

4300  19  89 

310   1  43 

1310  6  06 

2310 

10  68 

3310  15  31 

4310  19  93 

320   1  48 

1320  6  10} 

2320 

10  73 

3320  15  35} 

4320  19  98 

330   1  53 

1330  6  15 

2330 

10  78 

3330  15  40 

4330  20  03 

340  1  57 

1340  6  20 

2340 

10  82 

3340  15  45 

4340  20  07 

350  1  62 

1350  6  24 

2350 

10  87 

3350  15  49 

4350  20  12 

360   1  66i 

1360  6  29 

2380 

10  91} 

3360  15  54 

4360  20  16} 

370  1  71 

1370  6  34 

2370 

10  96 

3370  15  59 

4370  20  21 

380   1  76 

1380  6  38 

2380 

11   01 

3380  15  63 

4380  20  26 

390  1  80 

1390  6  43 

2390 

11   05 

3390  15  68 

4390  20  30 

400   1  85 

1400  6  474 

2400 

11    10 

3400   15  72} 

4400  20  35 

410  1  90 

1410  6  52 

2410 

11    15 

3410   15  77 

4410  20  40 

420  1  94 

1420  6  57 

2420 

11    19 

3420  15  82 

4420  20  44 

430  1  99 

1430  6  61 

2430 

11   24 

3430  15  86 

4430  20  49 

440  2  034 

1440  6  66 

2440 

11    28} 

3440  15  91 

4440  20  53} 

450  2  08 

1450  6  71 

2450 

11   33 

3450   15  96 

4450  20  58 

460  2  13 

1460  6  75 

2460 

11  38 

3460   16  00 

4460  20  63 

470  2  17 

1470  6  80 

2470 

11   42 

3470  16  05 

4470  20  67 

480  2  22 

1480  6  84} 

2480 

11  47 

3480   16  09} 

4480  20  72 

490  2  27 

1490  6  89 

2490 

11  52 

3490  16  14 

4490  20  77 

500  2  31 

1500  6  94 

2500 

11  56 

3500  16  19 

45D0  20  81 

510  2  36 

1510  6  98 

2510 

11  61 

3510  16  23 

4510  20  86 

[           520  2  40i 

1520  7  03 

2520 

11  65} 

3520 

16  28 

4520  20  90} 

530  2  45 

1530  7  08 

2530 

11   70 

3530 

16  33 

4530  20  95 

540  2  50 

1540  7  12 

2540 

11  75 

3540 

16  37 

4540  21  00 

550  2  54 

1550  7  17 

2550 

11  79 

3550 

16  42 

4550  21  04 

560  2  59 

1560  7  21} 

2560 

11  84 

3560 

16  46} 

4560  21  09 

570  2  64 

1570  7  26 

2570 

11  89 

3570 

16  51 

4570  21   14 

580  2  68 

1580  7  31 

2580 

11  93 

3580 

16  56 

4580  21    18 

590  2  73 

1590  7  35 

2590 

11  98 

3590 

16  60 

4590  21  23 

600  2  77} 

1600  7  40 

2600 

12  02} 

3600 

16  65 

4600  21   27} 

610  2  82 

1610  7  45 

2610 

12  07 

3610 

16  70 

4610  21  32 

620  2  87 

1620  7  49 

2620 

12   12 

3620 

16  74 

4620  21  37 

630  2  91 

1630  7  54 

2630 

12   16 

3630 

16  79 

4630  21  41 

640  2  96 

1640  7  58} 

2640 

12  21 

3640 

16  83} 

4640  21  46 

650  3  01 

1650  7  63 

2650 

12  26 

3650 

16  88 

4650  21  51 

660  3  05 

1660  7  68 

2660 

12  30 

3660 

16  93 

4660  21  55 

670  3  10 

1670  7  72 

2670 

12  35 

3670 

16  97 

4670  21  60 

680  3  14} 

1680  7  77 

2680 

12  39} 

3680 

17  02 

4660  21  64} 

690  3  19 

1690  7  82 

2690 

12  44 

3690 

17  07 

4690  21  69 

700  3  24 

1700  7  86 

2700 

12  49 

3700 

17  11 

4700  21  74 

710  3  28 

1710  7  91 

2710 

12  53 

3710 

17  16 

4710  21   78 

720  3  33 

1720  7  95} 

2720 

12  58 

3720 

17  20} 

4720  21   83 

730  3  38 

1730  8  00 

2730 

12  63 

3730 

17  25 

4730  21   88 

740  3  42 

1740  8  05 

2740 

12  67 

3740 

17  30 

4740  21  92 

750  3  47 

1750  8  09 

2750 

12  72 

3750 

17  34 

4750  21  97 

760  3  51* 

1760  8  14 

2760 

12  76} 

3760 

17  39 

4760  22  01} 

770  3  56 

1770  8  19 

2770 

12  81 

3770 

17  44 

4770  22  06 

780  3  61 

1780  8  23 

2780 

12  86 

3780 

17  48 

4760  22  11 

790  3  65 

1790  8  28 

2790 

12  90 

3790 

17  53 

4790  22  15 

800  3  70 

1800  8  32} 

2800 

12  95 

3800 

17  57} 

4800  22  20 

810  3  75 

1810  8  37 

2810 

13  00 

3810 

17  62 

4810  22  25 

820  3  79 

1820  8  42 

2820 

13  04 

3820 

17  67 

4820  22  29 

830  3  84 

1830  8  46 

2830 

13  09 

3830 

17  71 

4630  22  34 

640  3  88} 

1840  8  51 

2840 

13   13} 

3840 

17  76 

4840  22  38} 

850  3  93 

1850  8  56 

2850 

13   18 

3850 

17  81 

4850  22  43 

860  3  98 

1860  8  60 

2860 

13  23 

3860 

17  85 

4860  22  48 

870  4  02 

1870  8  65 

2870 

13  27 

3870 

17  90 

4870  22  52 

880  4  07 

1880  8  69} 

2880 

13  32 

3880 

17  94} 

4880  22  57 

890  4  12 

1890  8  74 

2890 

13  37 

3890 

17  99 

4890  22  62 

900  4  16 

1900  8  79 

2900 

13  41 

3900 

18  04 

4900   22  66 

910  4  21 

1910  8  83 

2910 

13  46 

3910 

18  08 

4910  22  71 

920  4  25} 

1920  8  88 

2920 

13  505 

3920 

18  13 

4920  22  75} 

930  4  30 

1930  8  93 

2930 

13  55 

3930 

18  18 

4930  22  80 

940  4  35 

1940  8  97 

2940 

13  60 

3940 

18  22 

4940  22  85 

950  4  39 

1950  9  02 

2950 

13  64 

3950 

18  27 

4950  22  89 

960  4  44 

1960  9  06} 

2960 

13  69 

3960 

18  31} 

4960  22  94 

970  4  49 

1970  9  11 

2970 

13  74 

3970 

18  36 

4970  22  99 

980  4  53 

1980  9  16 

2980 

13  78 

3990 

18  41 

4980  23  03 

890  4  58 

1990  9  20 

2990 

13  83 

3990 

18  45 

4980  23  08 

1000  4  62} 

2000  9  25 

3000 

13  87} 

4000 

18  50 

5000  23  12) 

10,000  Lbs. 

$46.25 

25.000  Lbs.  $11 

5.62} 

40,00 

0  Lbs.  $185.00 

15.000     " 

69.37} 

30.000 

"        13 

8.75 

45,00 

0     "       208.12} 

10.000     " 

92.50 

35,000 

"        16 

1.87} 

50,00 

0     "       231.25 

THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.   LOUIS,   MO. 


47^c 


100 
Lbs. 


.28| 
.152 
.141 


Per  60  Lbs. 
"    32    " 
"   30    " 


$9.50 


2000 
Lbs. 


1  Lb. 

2  " 

3  " 


.00 
.01 
.01 


4  Lbs.  .02 

5  "     .02 

6  "     .03 


7  Lbs. 

8  " 

9  " 


.03 
.04 
.04 


10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 


05 

09) 

14 

19 

24 

28) 

33 

38 

43 

47} 

52 

57 

62 

66) 

71 

76 

81 

85) 

90 

95 

00 

04) 


230   1   09 


240  1 
250  1 
1 

1 
1 

1 


260 

270 

280 

290 

300 

310   1  47 

320   1   52 

330   1   57 


14 
19 
23) 
28 
33 
_  38 
1   42) 


340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
?80 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
6S0 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980  4 
990  4 
1000  4 


61* 

66 

71 

76 

80) 

85 

90 

95 

99) 

04 

09 

14 

18! 

23" 

28 

33 

37) 

42 

47 

52 

56) 

61 

66 

71 

75) 

80 

85 

90 

94$ 

99 

04 

09 

13* 

18 

23 

28 

32) 

37 

42 

47 

51) 

56 

61 

66 

70) 

75 

80 

85 

89) 

94 

99 

04 

08) 

13 

18 

23 

27) 

32 

37 

42 

461 

51 

56 

61 

65) 

70 

75 


1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1S90 
2000 


4  80 
4  84) 
4  89 
4  94 

4  99 

5  03) 
5  08 
5  13 
5  18 
5  22) 
S  27 

32 

37 

41) 

46 

51 

56 

60) 

65 

70 

75 

794 

84 

89 

94 

5  98) 

6  03 
08 
13 
17) 
22 
27 
32 
36) 
41 
46 

6  51 
6  55) 
6  60 
6  65 
6  70 
74) 
79 
84 
89 
93) 
98 
03 
08 
12) 
17 
22 
27 
31) 
36 
41 
46 
50) 
55 
60 
65 
69) 
74 
79 
84 
88) 
93 
98 
8  03 
8  07) 
8   12 
8   17 
8  22 
8  26) 
8  31 
8  36 
8  41 
8  45) 
8  50 
8  55 
8  60 
8  64) 
8  69 
8   74 
8   79 
8  83) 
8  88 
8  93 

8  98 

9  02} 
9  07 
9  12 
9  17 
9  21) 
9  26 
9  31 
9  36 
9  401 
9  45 
9  50 


2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2660 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 


9  55 

3010 

14  30 

9  59) 

3020 

14  34) 

9  64 

3030 

14  39 

9  69 

3040 

14  44 

9  74 

3050 

14  49 

9   78) 

3060 

14  53) 

9  83 

3070 

14  58 

9  88 

3080 

14  63 

9  93 

3090 

14  68 

9  97) 

3100 

14  72) 

10  02 

3110 

14  77 

10  07 

3120 

14  82 

10  12 

3130 

14  87 

10  16) 

3140 

14  91) 

10  21 

3150 

14  96 

10  26 

3160 

15  01 

10  31 

3170 

15  06 

10  35) 

3180 

15    101 

10  40 

3190 

15    15 

10  45 

3200 

15  20 

10  50 

3210 

15  25 

10  54) 

3220 

15  291 

10  59 

3230 

15  34 

10  64 

3240 

15  39 

10  69 

3250 

15  44 

10  73) 

3260 

15  48) 

10  78 

3270 

15  53 

10  83 

3280 

15  58 

10  88 

3290 

15  63 

10  92) 

3300 

15  67) 

10  97 

3310 

15  72 

11   02 

3320 

15  77 

11    07 

3330 

15  82 

11    11) 

3340 

15  86) 

11    16 

3350 

15  91 

11   21 

3360 

15  96 

11   26 

3370 

16  01 

11  30) 

3380 

16  05) 

11  35 

3390 

16   10 

11    40 

3400 

16   15 

11  45 

3410 

16  20 

11    49) 

3420 

16  24) 

11    54 

3430 

16  29 

11   59 

3440 

16  34 

11    64 

3450 

16  39 

11   68) 

3460 

16  43) 

11    73 

3470 

16  48 

11    78 

3480 

16   53 

11   83 

3490 

16   58 

11   87) 

3500 

16  621 

11    92 

3510 

16  67 

11   97 

3520 

16  72 

12  02 

3530 

16  77 

12  06) 

3540 

16  81) 

12   11 

3550 

16  86 

12    16 

3560 

16  91 

12   21 

3570 

16  96 

12   25) 

3580 

17   001 

12  30 

3590 

17   OS 

12  35 

3600 

17    10 

12  40 

3610 

17    IS 

12  44) 

3620 

17    19} 

12  49 

3630 

17   24 

12  54 

3640 

17   29 

12  59 

3650 

17   34 

12  63) 

3660 

17   38) 

12  68 

3670 

17  43 

12   73 

3660 

17  48 

12   78 

3690 

17   53 

12  82) 

3700 

17   57) 

12   87 

3710 

17   62 

12  92 

3720 

17   67 

12  97 

3730 

17   72 

13  01} 

3740 

17   76) 

13  06 

3750 

17  81 

13    11 

3760 

17   86 

13    16 

3770 

17  91 

13   20) 

3780 

17   951 

13   25 

3790 

18  00 

13   30 

3800 

18  05 

13   35 

3810 

18   10 

13   39} 

3820 

18    14) 

13  44 

3830 

18    19 

13  49 

3840 

18   24 

13  54 

3850 

18   29 

13   58) 

3860 

18   331 

13  63 

3670 

18  38 

13   68 

3880 

18  43 

13  73 

3690 

18  48 

13  77) 

3900 

18  52) 

13  82 

3910 

18  57 

13  87 

3920 

18  62 

13  92 

3930 

18  67 

13  96} 

3940 

18   71) 

14  01 

3S50 

18   76 

14  06 

3SC0 

18   81 

14   11 

3970 

18  86 

14   15) 

3960 

18  90) 

14  20 

39S0 

18  95 

14  25 

4000 

19  00 

4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4060 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4610 
4820 
4630 
4840 
4850 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 


19  05 
19  091 
19  14 
19  19 
19  24 
19  28) 
19  33 
19  38 
19  43 
19  47) 
19  52 
19  57 
19  62 
19  66) 
19  71 
19  76 
19  81 
19  85) 
19  90 

19  95 

20  00 
20  04) 
20  09 
20  14 
20  19 
20  23: 
20  28 
20  33 
20  38 
20  42) 
20  47 
20  52 
20  57 
20  61) 
20  66 
20  71 
20  76 
20  80) 
20  85 
20  90 
20  95 

20  99) 

21  04 


09 
14 

18) 


21  23 
21  28 
21  33 
21  37) 
21  42 
21  47 
21  52 
21  56) 
21  61 
21  66 
21  71 
21  75) 
21  80 
21  85 
21  90 
21  94) 

21  99 

22  04 
22  09 
22  13) 
22  18 
22  23 
22  28 
22  32) 
22  37 
22  42 
22  47 
22  51} 
22  56 
22  61 
22  66 
22  70) 
22  75 
22  80 
22  85 
22  89) 
22  94 

22  99 

23  04 
23  08) 
23    13 
23   18 
23  23 
23  27} 
23  32 
23  37 
23  42 
23  461 
23  51 
23  56 
23  61 
23   65) 
23  70 
23  75 


10,000  Lbs.     $47.50 
15,000      "  71. 2S 

20,000      "  95.00 


25.000  Lbs.  $118.75 
30.000  "  142.50 
35.000     "        166.25 


40.000  Lbs.  $190.00 
45.000  "  213. 7S 
50.000      "       237.50 


THE  DELBRIDGE   CO. 


ST.   LOUIS,   MO. 


481c 

100 
Lbs. 

:5!i  p.e.r63°2L^  1  CO  7K  ?ooo 

.i4g    "  30  "        4)0. Id  Lbs. 

1  Lb.  .00 

4  Lbs.  .02         |       7  Lbs. 

.03 

2 

•    .01 

5     "     .02                  B     " 

.04 

3 

"     .01 

6      "     .03                  9     " 

.04 

10       05 

1010   4  92 

2010     9  80 

3010   14  67 

4010   19  55 

20        10 

1020  4  97 

2020     9  85 

3020  14  72 

4020   19  60 

30        15 

1030  5  02 

2030     9  90 

3030  14  77 

4030   19  65 

40        194 

1040  5  07 

2040     9  944 

3040   14  82 

4040  19  694 

SO       24 

1050  5  12 

2050     9  99 

3050  14  87 

4050  19  74 

SO       29 

1060  5  17 

2060   10  04 

3060   14  92 

4060  19  79 

70       34 

1070  5  22 

2070   10  09 

3070  14  97 

4070  19  84 

BO       39 

1080  5  264 

2080  10  14 

3080  15  014 

4080  19  89 

BO       44 

1090  5  31 

2090  10  19 

3030   15  06 

4090  19  94 

100       49 

1100  5  36 

2100  10  24 

3100  15  11 

4100  19  99 

110       54 

1110  5  41 

2110  10  29 

3110  15  16 

4110  20  04 

120       58  4 

1120  5  46 

2120  10  334 

3120  15  21 

4120  20  084 

130       63 

1130  5  51 

2130  10  38 

3130  15  26 

4130  20  13 

140       68 

1140  5  56 

2140  10  43 

3140  15  31 

4140  20  18 

150       73 

1150  5  61 

2150  10  48 

3150  15  36 

4150  20  23 

160       78 

1160  5  654 

2160  10  53 

3160  15  404 

4160  20  28 

170       83 

1170  5  70 

2170  10  58 

3170  15  45 

4170  20  33 

180       88 

1180  5  75 

2180  10  63 

3180  15  50 

4180  20  38 

180       93 

1180  5  80 

2190  10  68 

3190  15  55 

4190  20  43 

200       97i 

1200  5  85 

2200  10  724 

3200   15  60 

4200  20  474 

210  I  02 

1210  5  90 

2210  10  77 

3210  15  65 

4210  20  52 

220   1  07 

1220  5  95 

2220  10  82 

3220  15  70 

4220  20  57 

230  1   12 

1230  6  00 

2230   10  87 

3230  15  75 

4230  20  62 

240  1   17 

1240  6  044 

2240   10  92 

3240  15  794 

4240  20  67 

250  1  22 

1250  6  09 

2250  10  97 

3250   15  84 

4250  20  72 

260  1  27 

1260  6  14 

2260  11  02 

3260   15  89 

4260  20  77 

270  1  32 

1270  6  19 

2270  11  07 

3270  15  94 

4270  20  82 

280  1   36* 

1280  6  24 

2280  11   114 

3280  15  99 

4280  20  864 

280  1  41 

1280  6  29 

2290  11    16 

3230  16  04 

4230  20  91 

300  1  46 

1300  6  34 

2300  11  21 

3300  16  09 

4300  20  96 

310  1  51 

1310  6  39 

2310  11  26 

3310  16  14 

4310  21  01 

320   1  56 

1320  6  434 

2320  11  31 

3320  16  184 

4320  21  06 

330   1  61 

1330  6  48 

2330  11  36 

3330   16  23 

4330  21   11 

340  1  66 

1340  6  53 

2340  11  41 

3340  16  28 

4340   21    16 

350  1   71 

1350  6  58 

2350  11  46 

3350  16  33 

4350  21   21 

360   1   754 

1360  6  63 

2360  11  504 

3360  16  38 

4360  21   254 

370   1  80 

1370  6  68 

2370  11  55 

3370  16  43 

4370  21  30 

380   1  85 

1380  6  73 

2380  11  60 

3380  16  48 

4380  21  35 

380  1  90 

1390  6  78 

2390  11  65 

3330  16  53 

4330  21  40 

400  1  95 

1400  6  824 

2400  11   70 

3400  16  574 

4400  21  45 

410  2  OO 

1410  6  87 

2410  11   75 

3410   16  62 

4410  21   50 

420  2  05 

1420  6  92 

2420   11   80 

3420  16  67 

4420  21   55 

430  2  10 

1430  6  97 

2430   11   85 

3430  16  72 

4430  21  60 

440  2  144 

1440  7  02 

2440   11   894 

3440   16  77 

4440  21  644 

450  2  19 

1450  7  07 

2450   11  94 

3450  16  82 

4450  21  69 

460  2  24 

1460  7  12 

2460  11  99 

3460   16  87 

4460  21   74 

470  2  29 

1470  7  17 

2470  12  04 

3470   16  92 

4470  21   79 

480  2  34 

1480  7  214 

2480  12  09 

3480   16  964 

4480  21  84 

480  2  39 

1490  7  26 

2490  12  14 

3430   17  01 

4430  21   89 

500  2  44 

1500  7  31 

2500  12  19 

3500  17  06 

4500  21   94 

510  2  49 

1510  7  36 

2510  12  24 

3510  17  11 

4510  21  99 

520  2  534 

1520  7  41 

2520  12  284 

3520  17   16 

4520  22  034 

530  2  58 

1530  7  46 

2530  12  33 

3530   17  21 

4530  22  08 

540  2  63 

1540  7  51 

2540  12  38 

3540   17  26 

4540  22  13 

550  2  68 

1550  7  56 

2550   12  43 

3550   17  31 

4550  22  18 

560  2  73 

1560  7  604 

2560   12  48 

3560   17  354 

4560  22  23 

570  2  78 

1570  7  65 

2570  12  53 

3570  17  40 

4570  22  28 

580  2  83 

1580  7  70 

2580  12  58 

3580   17  45 

4580  22  33 

580  2  88 

1590  7  75 

2590  12  63 

3580  17  50 

4590  22  38 

600  2  924 

1600  7  80 

2600   12  674 

3600  17  55 

4600   22  424 

610  2  97 

1610  7  85 

2610   12  72 

3610  17  60 

4610  22  47 

620  3  02 

1620  7  90 

2620   12  77 

3620   17  65 

4620  22  52 

630  3  07 

1630  7  95 

2630  12  82 

3630   17  70 

4630  22  57 

640  3  12 

1640  7  994 

2640   12  87 

3640   17  744 

4640  22  62 

650  3  17 

1650  8  04 

2650   12  92 

3650   17  79 

4650  22  67 

660  3  22 

1660  8  09 

2660  12  97 

3660  17  84 

4660  22  72 

670  3  27 

1670  8  14 

2670  13  02 

3670  17  89 

4670  22  77 

680  3  314 

1680  8  19 

2680  13  064 

3680   17  94 

4680  22  814 

680  3  36 

1B90  8  24 

2690   13  11 

3630   17  99 

4690  22  86 

700  3  41 

1700  8  29 

2700   13  16 

3700   18  04 

4700  22  91 

710  3  46 

1710  8  34 

2710  13  21 

3710  18  09 

4710  22  96 

720  3  51 

1720  8  384 

2720  13  26 

3720  18  134 

4720  23  01 

730  3  56 

1730  8  43 

2730   13  31 

3730  18  18 

4730  23  06 

740  3  61 

1740  8  48 

2740  13  36 

3740  18  23 

4740  23  11 

750  3  66 

1750  8  53 

2750  13  41 

3750   18  28 

4750  23  16 

760  3  704 

1760  8  58 

2760  13  454 

3760   18  33 

4760  23  204 

770  3  75 

1770  8  63 

2770  13  50 

3770  18  38 

4770  23  25 

780  3  80 

1780  8  68 

2780  13  55 

3780  18  43 

4780  23  30 

730  3  85 

1790  8  73 

2790  13  60 

3790  18  48 

4730  23  35 

800  3  90 

1800  8  774 

2800   13  65 

3800   18  524 

4800  23  40 

810  3  95 

1810  8  82 

2810  13  70 

3810  18  57 

4810  23  45 

820  4  OO 

1820  8  87 

2820  13  75 

3820   18  62 

4820  23  50 

830  4  05 

1830  8  92 

2830   13  80 

3830   18  67 

4830  23  55 

840  4  094 

1840  8  97 

2840   13  844 

3840   18  72 

4840  23  594 

850  4  14 

1850  9  02 

2850  13  89 

3850  18  77 

4850  23  64 

860  4  19 

1860  9  07 

2860   13  94 

3860   18  82 

4860  23  69 

870  4  24 

1870  9  12 

2870  13  99 

3870  18  87 

4870  23  74 

880  4  29 

1880  9  164 

2880  14  04 

3880   18  914 

4880  23  79 

880  4  34 

1880  9  21 

2890  14  09 

3890   18  96 

4890  23  84 

800  4  39 

1900  9  26 

2900  14  14 

3900   19  01 

4900  23  89 

910  4  44 

1910  9  31 

2910  14  19 

3810   19  06 

4910  23  94 

920  4  484 

1920  9  36 

2920   14  234 

3320   19  11 

4920  23  984 

930  4  53 

1930  9  41 

2330  14  28 

3330  19  16 

4930  24  03 

940  4  58 

1940  9  46 

2340  14  33 

3340   19  21 

4340  24  08 

850  4  63 

1950  9  51 

2350  14  38 

3350  19  26 

4350  24  13 

860  4  68 

1960  9  554 

2960  14  43 

3360   19  304 

4360  24  18 

970  4  73 

1970  9  60 

2370  14  48 

3370  19  35 

4970  24  23 

980  4  78 

1980  9  65 

2980  14  53 

3980   19  40 

4980  24  28 

980  4  83 

1990  9  70 

2330  14  58 

3380   19  45 

4330  24  33 

1000  4  874 

2000  9  75 

3000  14  624 

4000   19  50 

5000  24  374 

1    10,000  Lbs. 

$48.75 

25,000  Lbs.  $121. 87i 

40,00 

9  Lbs.  $195.00 

1    15.000     " 

73.124 

30,000     "        146.25 

45.00 

0     "       219.374 

1    20,000     " 

97.50 

35,000     "        170.624 

50,00 

9     "       243.75 

THE    DELBRIDGE  CO.    -    ST.   LOUIS     MO. 


50c 


100 
Lbs. 


.30  Per  60  Lbs. 
.16     "    32     " 
.15     "    30     " 


$10.00 


2000 
Lbs. 


1  Lb. 

2  " 

3  " 


.OOi 

.01 

.014 


4  Lbs.  .02 

5  "     .024 

6  "     .03 


7  Lbs. 
B      " 
9      '-• 


.034 
.04 

.044 


10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
160 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
1000 


05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
OO 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
1  40 
1  45 


50 
55 
60 
65 
70 
1  75 
1  80 
85 
90 
95 
OO 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
00 
05 
10 


IS 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
35 
90 
95 
00 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
00 


1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 


5  05 

2010 

10  05 

5   10 

2020 

10  10 

5  15 

2030 

10  15 

5  20 

2040 

10  20 

5  25 

2050 

10  25 

5  30 

2060 

10  30 

5  35 

2070 

10  35 

5  40 

2080 

10  40 

5  45 

2090 

10  45 

5  50 

2100 

10  50 

5  55 

2110 

10  55 

5  60 

2120 

10  60 

5  65 

2130 

10  65 

5  70 

2140 

10  70 

5  75 

2150 

10  75 

5  80 

2160 

10  80 

5  85 

2170 

10  85 

5  90 

2180 

10  90 

5  95 

2190 

10  95 

6  00 

2200 

11   00 

6  05 

2210 

11  05 

6  10 

2220 

11    10 

6  15 

2230 

11    15 

6  20 

2240 

11   20 

6  25 

2250 

11   25 

6  30 

2260 

11   30 

6  35 

2270 

11   35 

6  40 

2280 

11   40 

6  45 

2290 

11   45 

6  50 

2300 

11   50 

6  55 

2310 

11   55 

6  60 

2320 

11   60 

6  65 

2330 

11   65 

6   70 

2340 

11   70 

6  75 

2350 

11   75 

6  80 

2360 

11   80 

6  85 

2370 

11   85 

6  90 

2380 

11   90 

6  95 

2390 

11   95 

7  00 

2400 

12  00 

7  05 

2410 

12  05 

7    10 

2420 

12  10 

7    15 

2430 

12   15 

7  20 

2440 

12  20 

7  25 

2450 

12  25 

7   30 

2460 

12  30 

7  35 

2470 

12  35 

7  40 

2480 

12  40 

7  45 

2490 

12  45 

7  50 

2500 

12  50 

7  55 

2510 

12  55 

7  60 

2520 

12  60 

7  65 

2530 

12  65 

7  70 

2540 

12  70 

7  75 

2550 

12   75 

7  80 

2560 

12  80 

7  85 

2570 

12  85 

7  90 

2580 

12  90 

7  95 

2590 

12  95 

8  00 

2600 

13  00 

8  05 

2610 

13  05 

8  10 

2620 

13    10 

8  15 

2630 

13    15 

8  20 

2640 

13  20 

8   25 

2650 

13  25 

8  30 

2660 

13  30 

8  35 

2670 

13  35 

8  40 

2680 

13  40 

8  45 

2690 

13  45 

8   50 

2700 

13   50 

8   55 

2710 

13  55 

8   60 

2720 

13  60 

8   65 

2730 

13  65 

8   70 

2740 

13  70 

8   75 

2750 

13  75 

8  80 

2760 

13  80 

8   85 

2770 

13  85 

8  90 

2780 

13  90 

8   95 

2790 

13  95 

9   00 

2800 

14  00 

9  05 

2810 

14  05 

9    10 

2620 

14    10 

9    IS 

2830 

14    15 

9   20 

2840 

14   20 

9  25 

2850 

14   25 

9   30 

2860 

14  30 

9  35 

2870 

14   35 

9  40 

2880 

14  40 

9  45 

2890 

14  45 

9  50 

2908 

14  50 

9   55 

2910 

14  55 

9  60 

2920 

14  60 

9  65 

2930 

14  65 

9  70 

2940 

14  70 

9  75 

2950 

14  75 

9  80 

2960 

14  80 

9  85 

2970 

14   85 

9  90 

2980 

14  90 

9  95 

2990 

14  95 

10  00 

3000 

15  00 

3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
3820 
3830 
3840 
3850 
3660 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 


IS 

05 

IS 

10 

IS 

15 

15 

20 

15 

25 

15 

30 

15 

35 

15 

40 

15 

45 

15 

50 

15 

55 

15 

60 

IS 

65 

15 

70 

IS 

75 

IS 

80 

15 

85 

IS 

90 

15 

95 

lfi 

00 

16 

05 

16 

10 

lfi 

15 

lfi 

20 

lfi 

25 

16 

30 

16 

35 

lfi 

40 

16 

45 

16 

50 

16 

55 

16 

60 

16 

65 

16 

70 

16 

75 

16 

80 

16 

85 

16 

90 

16 

95 

17 

00 

17 

OS 

17 

10 

17 

15 

17 

20 

17 

25 

17 

30 

17 

35 

17 

40 

17 

45 

17 

50 

17 

55 

17 

60 

17 

65 

17 

70 

17 

75 

17 

80 

17 

85 

17 

90 

17 

95 

18 

00 

18 

05 

18 

10 

18 

15 

18 

20 

18 

25 

18 

30 

18 

35 

18 

40 

18 

45 

18 

50 

18 

55 

18 

60 

IS 

65 

18 

70 

18 

75 

18 

80 

IS 

85 

18 

90 

18 

95 

19 

00 

19 

OS 

19 

10 

19 

15 

19 

20 

19 

25 

19 

30 

19 

35 

19 

40 

19 

45 

19 

50 

19 

55 

19 

60 

19 

65 

19 

70 

19 

75 

19 

80 

19 

85 

19 

90 

19 

95 

20 

00 

4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
4870 
4680 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 


20  05 
20  10 
20  15 
20  20 
20  25 
20  30 
20  35 
20  40 
20  45 
20  50 
20  55 
20  60 
20  65 
20  70 
20  75 
20  80 
20  85 
20  90 

20  95 

21  00 


05 
10 
15 


21  20 
21  25 
21  30 
21  35 
21  40 
21  45 
21  50 
21  55 
21  60 
21  65 
21  70 
21  75 
21  80 
21  85 
21  90 

21  95 

22  00 
22  05 
22  10 
22  15 
22  20 
22  25 
22  30 
22  35 
22  40 
22  45 
22  50 
22  55 
22  60 
22  65 
22  70 
22  75 
22  80 
22  85 
22  90 

22  95 

23  00 
23  05 
23  10 
23  15 
23  20 
23  25 
23  30 
23  35 
23  40 
23  45 
23  50 
23  55 
23  60 
23  65 
23  70 
23  75 
23  80 
23  85 
23  90 

23  95 

24  00 
24  OS 
24  10 
24  15 
24  20 
24  25 
24  30 
24  35 
24  40 
24  45 
24  SO 
24  55 
24  60 
24  65 
24  70 
24  75 
24  80 
24  85 
24  90 

24  95 

25  00 


10.000  Lbs.  $  50.00 
15,000     "  75.00 

20,000     "       100.00 


25,000  Lbs.  $125.00 
30.000  •'  150.00 
35,000     "        175.00 


40.000  Lbs.  $200.00 
45.000  "  225,00 
50.000      "        250.00 


THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.   LOUIS,   MO. 


5Hc 

100 

Lbs. 

.301    Per  60  Lbs.    |/f4A 
.164      "    32     "       \\  1  \\ 
.151      "    30    "       1  «P  B  U. 

OC  2000 
£J  Lbs. 

1  Lb.  .01 

4  Lbs.  .02         1        7  Lbs.  .04 

2 

*     .01 

5     "     .03                 8     '•     .04 

3 

•     .02 

6     "     .03                  9     "     .05 

10       05 

1010 

5  18 

2010  10  30 

3010  15  43 

4010  20  55 

20        10 

1020 

5  23 

2020  10  35 

3020  15  48 

4020  20  60 

30        IS 

1030 

5  28 

2030   10  40 

3030  15  53 

4030  20  65 

40       204 

1040 

5  33 

2040   10  454 

3040  15  58 

4040  20  704 

50       26 

1050 

5  38 

2050   10  51 

3050  15  63 

4050  20  76 

SO       31 

1060 

5  43 

2060   10  56 

3060  15  68 

4060  20  81 

70       36 

1070 

5  48 

2070  10  61 

3070  15  73 

4070  20  86 

SO       41 

1080 

5  534 

2080  10  66 

3080  15  784 

4080  20  91 

90       46 

1090 

5  59 

2090  10  71 

3090  15  84 

4090  20  96 

100       51 

1100 

5  64 

2100  10  76 

3100  15  89 

4100  21  01 

110       56 

1110 

5  69 

2110  10  81 

3110  15  94 

4110  21  06 

120       614 

1120 

5  74 

2120   10  864 

3120  15  99 

4120  21   114 

130       67 

1130 

5  79 

2130   10  92 

3130  16  04 

4130  21   17 

140       72 

1140 

5  84 

2140  10  97 

3140  16  09 

4140  21  22 

150       77 

1150 

5  89 

2150  11  02 

3150  16  14 

4150  21  27 

160       82 

1160 

5  944 

2160  11  07 

3160  16  194 

4160  21  32 

170       87 

1170 

6  OO 

2170  11   12 

3170  16  25 

4170  21  37 

180       92 

1180 

6  05 

2180  11   17 

3180  16  30 

4180  21  42 

190       97 

1190 

6  10 

2190  11  22 

3190  16  35 

4190  21  47 

200  1  02j 

1200 

6  15 

2200  11  274 

3200   16  40 

4200  21  524 

210  1  08 

1210 

6  20 

2210  11  33 

3210  16  45 

4210  21  58 

220  1   13 

1220 

6  25 

2220  11  38 

3220  16  50 

4220  21  63 

230  1   16 

1230 

6  30 

2230  11  43 

3230  16  55 

4230  21  68 

240   1  23 

1240 

6  354 

2240  11  48 

3240  16  604 

4240  21   73 

250   1   28 

1250 

6  41 

2250  11  53 

3250  16  66 

4250  21   78 

260  1  33 

1260 

6  46 

2260  11  58 

3260  16  71 

4260  21  83 

270   1  38 

1270 

6  51 

2270  11  63 

3270  16  76 

4270  21  88 

280  1  43* 

1280 

6  56 

2280  11  684 

3280   16  81 

4280  21  934 

290  1  49 

1290 

6  61 

2290  11  74 

3290  16  86 

4290  21  99 

300   1  54 

1300 

6  66 

2300  11  79 

3300   16  91 

4300  22  04 

310  1  59 

1310 

6  71 

2310  11  84 

3310  16  96 

4310  22  09 

320  1  64 

1320 

6  764 

2320  11  89 

3320  17  014 

4320  22  14 

330   1  69 

1330 

6  82 

2330  11  94 

3330   17  07 

4330  22  19 

340  1   74 

1340 

6  87 

2340  11  99 

3340   17  12 

4340  22  24 

350  1   79 

1350 

6  92 

2350  12  04 

3350   17  17 

4350  22  29 

360  1   64* 

1360 

6  97 

2360   12  094 

3360    17  22 

4360  22  344 

370  1  90 

1370 

7  02 

2370  12  15 

3370  17  27 

4370  22  40 

380  1  95 

1380 

7  07 

2380  12  20 

3380  17  32 

4380  22  45 

390  2  00 

1390 

7    12 

2390  12  25 

3390   17  37 

4390  22  50 

400  2  05 

1400 

7   174 

2400  12  30 

3400   17  424 

4400  22  55 

410  2  10 

1410 

7  23 

2410   12  35 

3410    17  48 

4410  22  60 

420  2  15 

1420 

7  28 

2420  12  40 

3420  17  53 

4420  22  65 

430  2  20 

1430 

7  33 

2430  12  45 

3430  17  58 

4430  22  70 

440  2  25! 

1440 

7  38 

2440  12  504 

3440   17  63 

4440  22  754 

450  2  31 

1450 

7  43 

2450  12  56 

3450   17  68 

4450  22  81 

460  2  36 

1460 

7  48 

2460  12  61 

3460   17  73 

4460   22  86 

470  2  41 

1470 

7  53 

2470  12  66 

3470  17  78 

4470  22  91 

460  2  46 

1480 

7  584 

2480  12  71 

3480   17  834 

4480  22  96 

490  2  51 

1490 

7  64 

2490  12  76 

3490  17  89 

4490  23  01 

500  2  56 

1500 

7  69 

2500  12  81 

3500  17  94 

4500  23  06 

510  2  61 

1510 

7   74 

2510  12  86 

3510   17  99 

4510  23  11 

520  2  664 

1520 

7   79 

2520  12  914 

3520  18  04 

4520  23  164 

530  2  72 

1530 

7  84 

2530  12  97 

3530  18  09 

4530   23  22 

540  2  77 

1540 

7  89 

2540  13  02 

3540  18  14 

4540  23  27 

550  2  82 

1550 

7  94 

2550  13  07 

3550   18  19 

4550  23  32 

560  2  87 

1560 

7  994 

2560  13  12 

3560  18  244 

4560  23  37 

570  2  92 

1570 

8  05 

2570  13  17 

3570  18  30 

4570  23  42 

580  2  97 

1580 

8  10 

2580  13  22 

3580   18  35 

4580  23  47 

590  3  02 

1590 

B  15 

2590  13  27 

3590   18  40 

4590  23  52 

600  3  074 

1600 

8  20 

2600  13  324 

3600   18  45 

4600  23  574 

610  3  13 

1610 

8  25 

2610   13  38 

3610  18  50 

4610  23  63 

620  3  18 

1620 

8  30 

2620  13  43 

3620   18  55 

4620  23  68 

630  3  23 

1630 

8  35 

2630  13  48 

3630  18  60 

4630  23  73 

640  3  28 

1640 

8  404 

2640  13  53 

3640  18  654 

4640  23  78 

650  3  33 

1650 

8  46 

2650  13  58 

3650  18  71 

4650  23  83 

660  3  38 

1660 

8  51 

2660  13  63 

3660  18  76 

4660  23  88 

670  3  43 

1670 

8  56 

2670  13  68 

3670   18  81 

4670  23  93 

680  3  484 

1680 

8  61 

2680  13  734 

3680   18  86 

4680  23  984 

690  3  54 

1690 

8  66 

2690  13  79 

3690   18  91 

4690  24  04 

700  3  59 

1700 

8  71 

2700  13  84 

3700   18  96 

4700  24  09 

710  3  64 

1710 

8  76 

2710  13  89 

3710  19  01 

4710  24  14 

720  3  69 

1720 

8  814 

2720  13  94 

3720  19  064 

4720  24  19 

730  3  74 

1730 

8  87 

2730  13  99 

3730  19  12 

4730  24  24 

740  3  79 

1740 

8  92 

2740  14  04 

3740   19  17 

4740  24  29 

750  3  84 

1750 

8  97 

2750  14  09 

3750  19  22 

4750  24  34 

760  3  894 

1760 

9  02 

2760  14  144 

3760  19  27 

4760  24  394 

770  3  95 

1770 

9  07 

2770  14  20 

3770  19  32 

4770  24  45 

780  4  OO 

1780 

9  12 

2780  14  25 

3780   19  37 

4780  24  50 

790  4  05 

1790 

9  17 

2790  14  30 

3790   19  42 

4790  24  55 

600  4  10 

1800 

9  224 

2800  14  35 

3800  19  474 

4800  24  60 

810  4  15 

1810 

9  28 

2810  14  40 

3610  19  53 

4810  24  65 

820  4  20 

1820 

9  33 

2820  14  45 

3820  19  58 

4820  24  70 

830  4  25 

1830 

9  38 

2830  14  50 

3830  19  63 

4830  24  75 

840  4  304 

1840 

9  43 

2840  14  554 

3840   19  68 

4840  24  804 

B50  4  36 

1850 

9  48 

2850  14  61 

3850  19  73 

4850  24  86 

860  4  41 

1860 

9  53 

2860  14  66 

3860  19  78 

4860  24  91 

870  4  46 

1870 

9  58 

2870  14  71 

3870  19  83 

4870  24  96 

880  4  51 

1880 

9  634 

2880  14  76 

3880   19  884 

4880  25  01 

890  4  56 

1890 

9  69 

2890  14  81 

3890  19  94 

4890  25  06 

900  4  61 

1900 

9  74 

2900  14  86 

3900   19  99 

4900  25  11 

910  4  66 

1910 

9  79 

2910  14  91 

3910  20  04 

4910  25  16 

920  4  714 

1920 

9  84 

2920  14  964 

3920  20  09 

4920  25  214 

930  4  77 

1930 

9  89 

2930  15  02 

3930  20  14 

4930  25  27 

940  4  82 

1940 

9  94 

2940  15  07 

3940  20  19 

4940  25  32 

950  4  87 

1950 

9  99 

2950  15  12 

3950  20  24 

4950  25  37 

960  4  92 

1960  10  044 

2960  15  17 

3960  20  294 

4960  25  42 

970  4  97 

1970 

10  10 

2970  15  22 

3970  20  35 

4970  25  47 
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4850  26  07 

860  4  62 

1860  10  00 

2860  15  37 

3860  20  75 

4860  26  12 

870  4  68 

1870  10  05 

2870  15  43 

3870  20  80 

4870  26  18 

880  4  73 

1880  10  10} 

2880  15  48 

3880  20  85} 

4680  26  23 

890  4  78 

1890  10  16 

2890  15  53 

3890   20  91 

4890  26  28 

900  4  84 

1900  10  21 

2900   15  59 

3900   20  96 

4900  26  34 

910  4  89 

1910  10  27 

2910  15  64 

3910  21  02 

4910  26  39 

920  4  944 

1920  10  32 

2920  15  69} 

3920  21  07 

4920  26  44} 

930  5  00 

1930  10  37 

2930  15  75 

3930  21   12 

4930  26  50 

940  5  05 

1940  10  43 

2940  15  80 

3940  21   18 

4940  26  55 

950  5  11 

1950  10  48 

2950  15  86 

3950  21  23 

4950  26  61 

960  5  16 

1960  10  531 

2960  15  91 

3960  21  28) 

4960  26  66 

970  5  21 

1970  10  59 

2970  15  96 

3970  21  34 

4970  26  71 

980  5  27 

1980  10  64 

2980  16  02 

3980  21  39 

4980  26  77 

990  5  32 

1990  10  70 

2990  16  07 

3990  21  45 

4990  26  82 

1000  5  374 

2000  10  75 

3000  16  12} 

4000  21  50 

5000  26  87} 

10,000  Lbs.  $ 

53.75 

25.000  Lbs.  $134,371 

40,000  Lbs.  $215.00 

15,000      " 

80.621 

30,000     "        161.25 

45.000     "       241.87} 

|  20,000     " 

107.50 

35,000     "        188.12} 

50,000     "       268.75 

THE    DELBRIDGE   CO.    -    ST.   LOUIS    MO. 


3uC  i  s. 


.83    Per  60  Lbs. 
.176    "   32    " 
.164    "   30    " 


$11.00 


2000 
Lbs. 


1  Lb.  .01 

2  "     .01 

3  "     .02 


4  Lbs.  .02 

5  "     .03 

6  "     .03 


7  Lbs.  .04 

8  "     .04 

9  "     .05 


10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

ISO 

170 

180 

190 

200 

210 


054 

11 

164 

22 

274 

33 

38) 

44 

494 

55 

60) 

66 

714 

77 

824 

88 

93) 

99 

044 

10 

154 


220  1   21 

230  1   264 

240  1   32 

250  1   374 

260  1  43 


270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 


484 
1  54 
1  594 
1  65 
70) 
76 
814 
87 
92) 
98 
03) 
09 
144 
20 
254 
31 
36) 
42 
474 
53 
584 
64 
69) 
75 


1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2  804 
520  2  86 
530  2  91) 

2  97 

3  024 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

-  3 
680  3  74 
690  3  794 
700  3  65 
710  3  904 
720  3  96 
730  4  01) 
740  4  07 
750  4  12) 
760  4  18 
~     4 

4 

4 

4 


540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 


08 

134 

19 

24) 

30 

354 

41 

464 

52 

574 

63 

684 


770 
760 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 


4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
..  S 
920  5  06 
930  5  11) 
940  S  17 
950  5  22) 
960  6  28 
970  5  334 
680  5  39 
990  5  444 
1000  5  50 


234 

29 

344 

40 

454 

51 

564 

62 

674 

73 

784 

84 

894 

95 

004 


1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1660 
1670 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 


5  554 
S  61 
5  66) 
S  72 

5  77) 
83 
884 
94 
994 
OS 
10) 
16 

6  21) 
6  27 
6  32) 
6  38 
6  434 
6  49 
6  544 
6  60 
6  65) 
6  71 
6  764 
6  82 
6  874 
6  93 

6  98) 

7  04 
094 
15 
204 
26 
314 
37 
42) 
48 
53) 
59 
644 
70 
75) 
81 
864 
92 
97) 

8  03 
8  084 
8   14 
8   19) 
8  25 
8  304 
8  36 
8  414 
8  47 
8  524 
8  58 
8  634 
8  69 
8  74) 
8  80 
8  854 
8  91 

8  964 

9  02 
9  074 
9  13 
9  18) 
9  24 
9  294 
9  35 
9  404 
9  46 
9  514 
9  57 
9  624 
9  68 
9  734 
9  79 
9  844 
9  90 
9  954 

10  01 
10  064 
10  12 
10  174 
10  23 
10  28) 
10  34 
10  39) 
10  45 
10  50) 
10  56 
10  614 
10  67 
10  724 
10  78 
10  834 
10  89 

10  944 

11  00 


2010 

11   054 

2020 

11   11 

2030 

11    164 

2040 

11  22 

2050 

11  274 

2060 

11   33 

2070 

11  384 

2060 

11  44 

2090 

11   494 

2100 

11   55 

2110 

11   604 

2120 

11   66 

2130 

11    714 

2140 

11    77 

2150 

11   824 

2160 

11   88 

2170 

11   934 

2180 

11    99 

2190 

12  044 

2200 

12   10 

2210 

12  154 

2220 

12  21 

2230 

12  264 

2240 

12  32 

2250 

12  374 

2260 

12  43 

2270 

12  484 

2280 

12  54 

2290 

12  594 

2300 

12  65 

2310 

12   704 

2320 

12   76 

2330 

12  81) 

2340 

12  87 

2350 

12   924 

2360 

12   98 

2370 

13  034 

2380 

13  09 

2390 

13   144 

2400 

13  20 

2410 

13  254 

2420 

13  31 

2430 

13  364 

2440 

13  42 

2450 

13  474 

2460 

13  53 

2470 

13  58) 

2480 

13  64 

2490 

13  69) 

2500 

13   75 

2510 

13   804 

2520 

13  86 

2530 

13  914 

2540 

13  97 

2550 

14  024 

2560 

14  08 

2570 

14   134 

2580 

14   19 

2590 

14  244 

2600 

14  30 

2610 

14  354 

2620 

14  41 

2630 

14  464 

2640 

14  52 

2650 

14  574 

2660 

14  63 

2670 

14  684 

2680 

14  74 

2690 

14  794 

2700 

14  85 

2710 

14  904 

2720 

14  96 

2730 

15  014 

2740 

15  07 

2750 

15  12) 

2760 

15  18 

2770 

15  234 

2780 

15  29 

2790 

15  344 

2800 

15  40 

2610 

15  454 

2620 

15  51 

2830 

15  56) 

2840 

15  62 

2850 

15  67) 

2860 

15  73 

2870 

15  784 

2880 

15  84 

2890 

15  89) 

2900 

15  95 

2910 

16  00) 

2920 

16  06 

2930 

16  114 

2940 

16  17 

2950 

16  22) 

2960 

16  28 

2970 

16  33) 

2980 

16  39 

2990 

16  44) 

3000 

16  50 

3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
3820 
3830 
3840 
3850 
3860 
3670 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 


16 

554 

16 

61 

16 

664 

16 

72 

16 

77) 

16 

83 

16 

884 

16 

94 

16 

99) 

17 

05 

17 

104 

17 

16 

17 

214 

17 

27 

17 

32) 

17 

38 

17 

43) 

17 

49 

17 

54) 

17 

60 

17 

65) 

17 

71 

17 

76) 

17 

82 

17 

87) 

17 

93 

17 

98) 

18 

04 

18 

09* 

18 

15 

18 

204 

18 

26 

18 

314 

18 

37 

18 

42) 

18 

48 

18 

53) 

18 

59 

18 

64) 

18 

70 

18 

754 

18 

81 

18 

864 

18 

92 

18 

974 

19 

03 

19 

084 

19 

14 

19 

19) 

19 

25 

19 

30) 

19 

36 

19 

414 

19 

47 

19  52) 

19 

58 

19 

63) 

19 

69 

19 

74) 

19 

80 

19 

85) 

19 

91 

19 

964 

20 

02 

20 

07) 

20 

13 

20 

18) 

20 

24 

20 

294 

20 

35 

20  404 

20 

46 

20 

514 

20 

57 

20 

624 

20 

68 

20 

734 

20 

79 

20 

844 

20 

BO 

20 

951 

21 

01 

21 

064 

21 

12 

21 

17) 

21 

23 

21 

28) 

21 

34 

21 

39) 

21 

45 

21 

504 

21 

56 

21 

61) 

21 

67 

21 

724 

21 

78 

21 

834 

21 

89 

21 

944 

22 

00 

4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4460 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4760 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4960 
4990 
5000 


22  054 
22  11 
22  16) 
22  22 
22  274 
22  33 
22  384 
22  44 
22  494 
22  55 
22  60) 
22  66 
22  714 
22  77 
22  824 
22  88 
22  93) 

22  99 

23  04) 
23  10 
23  15) 
23  21 
23  264 
23  32 
23  374 
23  43 
23  48) 
23  54 
23  59) 
23  65 
23  70) 
23  76 
23  81) 
23  87 
23  92) 

23  98 

24  03) 
24  09 
24  144 
24  20 
24  25) 
24  31 
24  36) 
24  42 
24  474 
24  53 
24  584 
24  64 
24  694 
24  75 
24  801 
24  86 
24  914 

24  97 

25  024 
25  08 
25  134 
25  19 
25  244 
25  30 
25  354 
25  41 
25  464 
25  52 
25  574 
25  63 
25  684 
25  74 
25  794 
25  85 
25  904 

25  96 

26  014 
26  07 
26  124 
26  18 
26  234 
28  29 
26  34) 
26  40 
26  45) 
26  51 
26  564 
26  62 
26  674 
26  73 
26  784 
26  84 
26  894 

26  95 

27  004 
27  06 
27   lit 
27  17 
27   224 
27  28 
27  334 
27  39 
27  444 
27  SO 


10,000  Lbs. 
15,000     " 
20,000     " 


$55.00 

82.50 

110.00 


25.000  Lbs.  $137. 
30.000  "  165. 
35.000     "        192. 


40,000 
45.000 
50.000 


Lbs.  $220.00 
"  247.50 
"       275.00 


THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.    LOUIS,    MO. 


56k 


100 
Lbs. 


.331 

.18 

.161 


Per  60  Lbs. 
"    32    " 
"   30    " 


$11.25 


2000 
Lbs. 


1  Lb. 

2  " 

3  " 


.01 
.01 
.02 


4  Lbs. 

5  " 

6  " 


.02 
.03 
.03 


7  Lbs.  .04 

8  "     .041 

9  "     .05 


10 
20 
30 
40 
SO 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
1000 


06 
11 
17 
224 
28 
34 
39 
45 
51 
56 
62 
674 
73 
79 
84 
90 
96 
01 
07 
121 
18 
24 
29 
1  35 
1  41 
46 
52 
57* 
63 
69 
74 
80 
86 
91 
97 
02* 
08" 
14 
19 
25 
31 
36 
42 
471 
53 
59 
64 
70 
76 
81 
87 
92* 
98 
04 
09 
15 
21 
26 
32 
37A 
43 
49 
54 
60 
66 
71 
77 
82i 
88 
94 
99 
05 
11 
16 
22 
27* 
33 
39 
44 
50 
56 
61 
67 
72J 
78 
84 
89 
95 
01 
06 
5  12 
5  17* 
5  23 
5  29 
5  34 
5  40 
5  46 
5  51 
5  57 
5  621 


1010 
020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1630 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 


5  68 

2010 

11  31 

5  74 

2020 

11   36 

5  79 

2030 

11  42 

5  85 

2040 

11  471 

5  91 

2050 

11  53 

5  96 

2060 

11  59 

6  02 

2070 

11   64 

6  071 

2080 

11   70 

6  13 

2090 

11    76 

6   19 

2100 

11   81 

6  24 

2110 

11  87 

6  30 

2120 

11    921 

6  36 

2130 

11   98 

6  41 

2140 

12  04 

6  47 

2150 

12  09 

6  521 

2160 

12   15 

6  58 

2170 

12  21 

6  64 

2180 

12  26 

6  69 

2190 

12  32 

6  75 

2200 

12  371 

6  81 

2210 

12  43 

6  86 

2220 

12  49 

6  92 

2230 

12   54 

6  971 

2240 

12  60 

7  03 

2250 

12  66 

7  09 

2260 

12   71 

7    14 

2270 

12   77 

7  20 

2280 

12  821 

7  26 

2290 

12  88 

7  31 

2300 

12  94 

7  37 

2310 

12  99 

7  421 

2320 

13  05 

7  48 

2330 

13  11 

7  54 

2340 

13   16 

7  59 

2350 

13  22 

7  65 

2360 

13  274 

7  71 

2370 

13  33 

7   76 

2380 

13  39 

7  82 

2390 

13  44 

7  871 

2400 

13  50 

7  93 

2410 

13  56 

7  99 

2420 

13  61 

8  04 

2430 

13  67 

8   10 

2440 

13  721 

8   16 

2450 

13  78 

8  21 

2460 

13  84 

8  27 

2470 

13  89 

8  321 

2480 

13  95 

8  38 

2490 

14  01 

8  44 

2500 

14  06 

8  49 

2510 

14   12 

8  55 

2520 

14   174 

8  61 

2530 

14  23 

8  66 

2540 

14  29 

8   72 

2550 

14  34 

8   771 

2560 

14  40 

8  83 

2570 

14  46 

8  89 

2580 

14  51 

8  94 

2590 

14  57 

9  00 

2600 

14  624 

9  06 

2610 

14  68 

9   11 

2620 

14  74 

9   17 

2630 

14  79 

9  221 

2640 

14  85 

9  28 

2650 

14  91 

9  34 

2660 

14  96 

9  39 

2670 

15  02 

9  45 

2680 

15  074 

9  51 

2690 

15   13 

9  56 

2700 

15   19 

9  62 

2710 

15   24 

9  671 

2720 

15  30 

9  73 

2730 

15  36 

9  79 

2740 

15  41 

9  84 

2750 

15  47 

9  90 

2760 

15  521 

9  96 

2770 

15  58 

10  01 

2780 

15  64 

10  07 

2790 

15  69 

10   121 

2800 

15  75 

10   18 

2810 

15  81 

10  24 

2820 

15  86 

10  29 

2830 

15  92 

10  35 

2840 

15  974 

10  41 

2850 

16  03 

10  46 

2860 

16  09 

10  52 

2870 

16   14 

10  571 

2880 

16  20 

10  63 

2890 

16  26 

10  69 

2900 

16  31 

10  74 

2910 

16  37 

10  80 

2920 

16  421 

10  86 

2930 

16  48 

10  91 

2940 

16  54 

10  97 

2950 

16  59 

11   021 

2960 

16  65 

11   08 

2970 

16  71 

11    14 

2980 

16  76 

11    19 

2990 

16  82 

11    25 

3000 

16  871 

301O 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
357/) 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3310 
3820 
3830 
3840 
3850 
3860 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
39R0 
3°90 
4000 


16  93 

16  99 

17  04 

17    10 

17   16 

17  21 

17  27 

17  321 

17  38 

17  44 

17  49 

17  55 

17  61 

17  66 

17  72 

17  771 

17  83 

17  89 

17  94 

18   00 

18  06 

18   11 

18  17 

18  221 

18  28 

18  34 

18  39 

18  45 

18  51 

18  56 

18  62 

18  671 

18  73 

18  79 

18  84 

18  90 

18  96 

19  01 

19  07 

19   121 

19   18 

19  24 

19  29 

19   35 

19  41 

19  46 

19  52 

19  571 

19  63 

19  69 

19   74 

19  80 

19  86 

19  91 

19  97 

20  021 

20  08 

20   14 

20   19 

20  25 

20  31 

20  36 

20  42 

20  474 

20  53 

20  59 

20  64 

20  70 

20   76 

20  81 

20  87 

20  921 

20  98 

21    04 

21   09 

21    15 

21   21 

21    26 

21   32 

21    374 

21   43 

21   49 

21    54 

21   60 

21   66 

21    71 

21    77 

21   821 

21   88 

21   94 

21   99 

22  05 

22   11 

22   16 

22  22 

22  271 

22  33 

22  39 

22  44 

22  50 

4010 

4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4380 
4590 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 


22  56 
22  61 
22  67 
22  721 
22  78 
22  84 
22  89 

22  95 

23  01 
23  06 
23  12 
23  17J 
23  23 
23  29 
23  34 
23  40 
23  46 
23  51 
23  57 
23  621 
23  68 
23  74 
23  79 
23  85 
23  91 

23  96 

24  02 
24  071 
24  13 
24  19 
24  24 
24  30 
24  36 
24  41 
24  47 
24  521 
24  58 
24  64 
24  69 
24  75 
24  81 
24  86 
24  92 

24  971 

25  03 
25  09 
25  14 
25  20 
25  26 
25  31 
25  37 
25  421 
25  48 
25  54 
25  59 
25  65 
25  71 
25  76 
25  82 
25  871 
25  93 

25  99 

26  04 
26  10 
26  16 
26  21 
26  27 
26  321 
26  38 
26  44 
26  49 
26  55 
26  61 
26  66 
26  72 
26  771 
26  83 
26  89 

26  94 

27  00 
27  06 
27  11  ' 
27  17 
27  22i 
27  28 
27  34 
27  39  : 
27  45 
27  51 
27  56 
27  62 
27  671 
27  73 
27  79 
27  84 
27  90 

27  96 

28  01 
28  07 
28  121 


10,000  Lbs.  $  56.25 
15,000      "  84.371 

20.000     "        112.50 


25,000  Lbs.  $140,621 
30,000  "  168.75 
35,000     "        196.871 


40,000  Lbs.  $225.00 
45.000  "  253.121 
50,000     "       281.25 


THE   DELBRIDGE   CO. 


ST.   LOUIS,  MO. 


CTI  m 

100 

is  p'e«ri2L"8"  leu  Rn 2000 

5/sC 

Lbs. 

!i7i    ••  30  "    1)11 . JU  Lbs. 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .02         i       7  Lbs.  .04 

i 

"    .01 

5     "     .03                  8     "     .05 

3 

■'     .02 

6      "     .03                 9     "     .05 

10        06 

1010     5  81 

2010   11   56 

3010  17  31 

4010  23  06 

20        Hi 

1020     5  864 

2020  11  614 

3020  17  36) 

4020  23  114 

30        17 

1030     5  92 

2030  11  67 

3030   17  42 

4030   23   17 

40       23 

1040     5  98 

2040  11   73 

3040  17  48 

4040   23  23 

60       29 

1050     6  04 

2050   11  79 

3050   17  54 

4050  23  29 

60       34i 

1060     6  094 

2060   11  844 

3060   17  594 

4060  23  344 

70       40 

1070     6  15 

2070   11  90 

3070   17  65 

4070  23  40 

60       46 

1080     6  21 

2080   11  96 

3080  17  71 

4060  23  46 

90       52 

1090     6  27 

2090    12  02 

3090   17  77 

4090  23  52 

100       574 

1100     6  324 

2100   12  07) 

3100   17  824 

4100  23  57* 

110       63 

1110     6  38 

2110   12  13 

3110  17  88 

4110  23  63 

120       69 

1120     6  44 

2120   12   19 

3120  17  94 

4120  23  69 

130       75 

1130     6  SO 

2130   12  25 

3130   18  00 

4130  23  75 

140       80 J 

1140      6  554 

2140   12  304 

3140   18  054 

4140  23  80* 

150       86 

1150     6  61 

2150  12  36 

3150   18  11 

4150  23  86 

160       92 

1160     6  67 

2160  12  42 

3160   18  17 

4160  23  92 

170       98 

1170     6  73 

2170  12  48 

3170   18  23 

4170  23  98 

160  1  03* 

1160     6  784 

2160  12  534 

3180  18  284 

4160  24  034 

160  1  09 

1190     6  84 

2190  12  59 

3190   18  34 

4190  24  09 

200  1    15 

1200     6  90 

2200   12  65 

3200   18  40 

4200   24   IS 

210  1  21 

1210     6  96 

2210  12  71 

3210   18  46 

4210  24  21 

220   1  264 

1220     7  014 

2220  12  764 

3220  18  514 

4220   24  264 

230  1  32 

1230     7  07 

2230   12  82 

3230  18  57 

4230  24  32 

240  1  38 

1240     7  13 

2240   12  88 

3240  18  63 

4240  24  38 

250  1  44 

1250     7  19 

2250  12  94 

3250  18  69 

4250  24  44 

260  1  49i 

1260     7  244 

2260   12  994 

3260   18  74: 

4260  24  494 

270  1  55 

1270     7  30 

2270  13  05 

3270   18  80 

4270  24  55 

280  1  61 

1260     7  36 

2280   13  11 

3280   18  86 

4280  24  61 

290  1  67 

1290     7  42 

2290   13  17 

3290   18  92 

4290  24  67 

300  1   721 

1300      7  474 

2300   13  22) 

3300   18  974 

4300  "24  724 

310   1   78 

1310     7  53 

2310  13  28 

3310  19  03 

4310  24  78 

320  1  84 

1320     7  59 

2320   13  34 

3320   19  09 

4320   24  84 

330  1  90 

1330     7  65 

2330   13  40 

3330  19  15 

4330   24  90 

340  1  954 

1340     7  704 

2340  13  45) 

3340    19  204 

4340   24  954 

350  2  01 

1350     7  76 

2350  13  51 

3350   19  26 

4350  25  01 

360  2  07 

1360     7  82 

2360   13  57 

3360   19  32 

4360  25  07 

370  2  13 

1370     7  88 

2370   13  63 

3370   19  38 

4370  25  13 

380  2  184 

1380     7  934 

2380   13  68) 

3380   19  434 

4380  25  184 

390  2  24 

1390     7  99 

2390  13  74 

3390   19  49 

4390  25  24 

400  2  30 

1400     8  05 

2400   13  80 

3400   19  55 

4400  25  30 

410  2  36 

1410     8  11 

2410   13  86 

3410  19  61 

4410  25  36 

420  2  41* 

1420     8  I64 

2420   13  914 

3420    19  664 

4420  25  414 

430  2  47 

1430     8  22 

2430   13  97 

3430   19  72 

4430  25  47 

440  2  53 

1440      8  28 

2440   14  03 

3440   19  78 

4440  25  53 

450  2  59 

1450      8  34 

2450  14  09 

3450   19  84 

4450  25  59 

460  2  644 

1460     8  394 

2460   14   14) 

3460   19  894 

4460  25  644 

470  2  70 

1470     8  45 

2470  14  20 

3470   19  95 

4470  25  70 

480  2  76 

1480     8  51 

2480    14  26 

3480   20  01 

4480  25  76 

490  2  82 

1490     8  57 

2490   14  32 

3490   20  07 

4490  25  82 

500  2  87* 

1500     8  624 

2500    14  374 

3500  20  124 

4500  25  874 

510   2  93 

1510     8  68 

2510   14  43 

3510-20  18 

4510  25  93 

520  2  99 

1520     8  74 

2520  14  49 

3520  20  24 

4520  25  99 

530  3  05 

1530     8  80 

2530  14  55 

3530  20  30 

4530  26  05 

540  3  104 

1540     8  854 

2540   14  604 

3540  20  354 

4540  26   104 

550  3  16 

1550     8  91 

2550   14  66 

3550  20  41 

4550   26   16 

560  3  22 

1560     8  97 

2560    14   72 

3560  20  47 

4560   26  22 

570  3  28 

1570     9  03 

2570   14  78 

3570  20  53 

4570  26  28 

580  3  334 

1580     9  08j 

2580    14  83) 

3580   20  58) 

4580   26  334 

590  3  39 

1590     9  14 

2590    14  89 

3590   20  64 

4590   26  39 

600  3  45 

1600     9  20 

2600  14  95 

3600   20  70 

4600   26  45 

610  3  51 

1610     9  26 

2610   15  01 

3610  20  76 

4610  26  51 

620  3  564 

1620     9  314 

2620   15  06) 

3620   20  81) 

4620  26  564 

630  3  62 

1630     9  37 

2630    15   12 

3630   20  87 

4630  26  62 

640  3  68 

1640     9  43 

2640   15  18 

3640   20  93 

4640   26  68 

650  3  74 

1650     9  49 

2650   15  24 

3650   20  99 

4650   26  74 

660  3  79i 

1660     9  544 

2660   15  294 

3660  21   044 

4660   26  794 

670  3  85 

1670     9  60 

2670   15  35 

3670  21    10 

4670  26  85 

680  3  91 

1680     9  66 

2680   15  41 

3680   21    16 

4680  26  91 

690  3  97 

1690     9  72 

2690   15  47 

3690  21   22 

4690  26  97 

700  4  024 

1700     9  774 

2700  15  524 

3700  21    27) 

4700  27  024 

710  4  08 

1710     9  83 

2710   15  58 

3710  21   33' 

4710  27  08 

720  4  14 

1720     9  89 

2720  15  64 

3720  21   39 

4720  27   14 

730  4  20 

1730     9  95 

2730   15  70 

3730  21  45 

4730  27  20 

740  4  25* 

1740  10  004 

2740  15  75) 

3740  21  50) 

4740  27  254 

750  4  31 

1750  10  06 

2750   15  81 

3750  21  56 

4750  27  31 

760  4  37 

1760  10  12 

2760   15  87 

3760  21  62 

4760  27  37 

770  4  43 

1770  10  18 

2770  15  93 

3770  21   68 

4770  27  43 

760  4  484 

1760  10  234 

2780  15  98: 

3780  21  734 

4780  27  484 

790  4  54 

1790  10  29 

2790  16  04 

3790  21   79 

4790  27   54 

600  4  60 

1800  10  35 

2800    16   10 

3800  21  85 

4600  27   60 

610  4  66 

1810  10  41 

2810  16  16 

3810  21  91 

4810  27  66 

820  4  71,' 

1620  10  464 

2820   16  214 

3820  21  964 

4820  27   714 

630  4  77 

1830   10  52 

2830  16  27 

3830   22  02 

4830  27  77 

840  4  83 

1840    10  58 

2840  16  43 

3840   22  08 

4840  27  83 

850  4  89 

1850   10  64 

2850   16  39 

3850   22   14 

4850   27  89 

860  4  944 

1860    10  69i 

2860   16  444 

3860  22  19) 

4860  27  944 

670  5  00 

1870  10  75 

2870   16  50 

3870  22  25 

4870  28  00 

680  5  06 

1880  10  81 

2880  16  56 

3880   22  31 

4880   28  06 

690  5  12 

1890  10  87 

2890  16  62 

3890  22  37 

4890   28    12 

900  5  17s 

1900  10  924 

2900   16  67) 

3900  22  42) 

4900  28   171 

910  5  23 

1910  10  98 

2910  16  73 

3910   22  48 

4910  28  23 

820  5  29 

1920  11  04 

2920   16  79 

3920  22  54 

4920  28   29 

930  5  35 

1930  11    10 

2930   16  85 

3930  22  60 

4930  28  35 

940  5  404 

1940  11    154 

2940  16  90) 

3940  22  654 

4940  28  404 

950  5  46 

1950  11  21 

2950   16  96 

3950   22  71 

4950   28  46 

960  5  52 

1960  11  27 

2960  17  02 

3960   22  77 

4960  28  52 

970  5  58 

1970  11  33 

2970  17  08 

3970   22  83 

4970  28  58 

880  5  634 

1980  11  384 

2980  17  13) 

3980   22  884 

4980  28  634 

990  5  69 

1990  11  44 

2990  17  19 

3990  22  94 

4990   28  69 

1000  5  75 

2000   11   50 

3000    17   25 

4000   23  00 

5000  28  75 

I    10,000  Lbs. 

S  57.50 

25.000  Lbs.  $143.75 

40,000  Lbs.  S230.0O 

1     15.000      " 

86.25 

30.000     "        172.50 

45.000     "       258.75 

1    20.000     " 

115.00 

35,000     "        201.25 

50.000     "       287.60 

THE  DELBRIDGE   CO.     -     ST.   LOUIS,  MO. 


58!c 

100 
Lbs. 

.35 i    Per  60  Lbs.       /f  4  4 
.188      "    32    "      \\  1 
.17i      "    30    "      1  4>  1    t 

7C  2000 
./  J  Lbs.   1 

1  Lb.  .01 

4  Lbs.  .02         1        7  Lbs. 

.04 

2 

••    .01 

5     "     .03                 8     " 

.05 

3 

"     .02 

6     "     .04 

.05 

10         06 

1010     5  93 

2010  11  81 

3010  17  68 

4010  23  56 

20        12 

1020     5  99 

2020  11  87 

3020  17  74 

4020  23  62 

20        18 

1030     6  05 

2030   11  93 

3030  17  80 

4030  23  68 

40       23* 

1040     6  11 

2040  11  98) 

3040  17  86 

4040  23  73) 

60       29 

1050     6  17 

2050  12  04 

3050  17  92 

4050  23  79 

BO       35 

1060     6  23 

2060   12  10 

3060  17  98 

4060  23  85 

70       41 

1070     6  29 

2070   12  16 

3070  18  04 

4070  23  91 

80       47 

1080     6  34) 

2080   12  22 

3080  18  09i 

4080  23  97 

90       53 

1090     6  40 

2090   12  28 

3090   18  15 

4090  24  03 

100       59 

1100     6  46 

2100    12  34 

3100  18  21 

4100  24  09 

110       65 

1110     6  52 

2110   12  40 

3110  18  27 

4110  24  15 

120        70  J 

1120     6  58 

2120   12  45) 

3120  18  33 

4120  24  20) 

130       76 

1130     6  64 

2130  12  51 

3130   18  39 

4130  24  26 

140       82 

1140     6  70 

2140   12  57 

3140  18  45 

4140  24  32 

ISO       88 

1150     6  76 

2150  12  63 

3150  18  51 

4150  24  38 

160       94 

1160     6  81) 

2160   12  69 

3160  18  56) 

4160  24  44 

170  1  OO 

1170     6  87 

2170  12  75 

3170   18  62 

4170  24  50 

180  1  06 

1180     6  93 

2180  12  81 

3180   18  68 

4180  24  56 

190  1   12 

1190      6  99 

2190   12  87 

31S0   18  74 

4190  24  62 

200   1    174 

1200     7  05 

2200   12  92) 

3200   18  80 

4200  24   67) 

210   1  23 

1210     7  11 

2210   12  98 

3210  18  86 

4210  24  73 

220   1  29 

1220     7  17 

2220  13  04 

3220   18  92 

4720  24  79 

230  1  35 

1230     7  23 

2230   13  10 

3230  18  98 

4230  24  85 

240  1  41 

1240     7  28) 

2240   13  16 

3240  19  03) 

4240  24  91 

250  1  47 

1250     7  34 

2250   13  22 

3750  19  09 

4250  24  97 

260  1   53 

1260     7  40 

2260  13  28 

3260   19  15 

4260  25  03 

270  1  59 

1270     7  46 

2270  13  34 

3770  19  21 

4270  25  09 

280   1  64) 

1280     7  52 

2280  13  39) 

3280  19  27 

4260  25   14) 

290  1  70 

1290     7  58 

2290  13  45 

3290   19  33 

4290  25  20 

300  1  76 

1300     7  64 

2300  13  51 

3300  19  39 

4300  25  26 

310  1  82 

1310     7  70 

2310  13  57 

3310  19  45 

4310  25  32 

320  1  88 

1320     7  75) 

2320   13  63 

3320  19  50) 

4320  25  38 

330  1  94 

1330 

7  81 

2330  13  69 

3330  19  56 

4330   25  44 

340  2  OO 

1340 

7  87 

2340  13  75 

3340  19  62 

4340  25  50 

350  2  06 

1350 

7  93 

2350  13  81 

3350  19  68 

4350  25  56 

360  2  Hi 

1360 

7  99 

2360   13  86) 

3360   19  74 

4360  25  61) 

370  2  17 

1370     8  05 

2370   13  92 

3370  19  80 

4370  25  67 

380  2  23 

1380     8   11 

2380   13  98 

3380  19  86 

4380  25  73 

390  2  29 

1390     8  17 

2390  14  04 

3390   19  92 

4390  25  79 

400  2  35 

1400 

3  22) 

2400  14  10 

3400   19  97) 

4400  25  85 

410  2  41 

1410 

3  28 

2410  14  16 

3410  20  03 

4410  25  91 

420  2  47 

1420 

3  34 

2420  14  22 

3420  20  09 

4420  25  97 

430  2  53 

1430 

3  40 

2430  14  28 

3430  20  IS 

4430  26  03 

440  2  58) 

1440 

3  46 

2440   14  33) 

3440  20  21 

4440  26  08} 

450  2  64 

1450 

3  52 

2450  14  39 

3450  20  27 

4450  26  14 

460  2  70 

1460 

3  58 

2460   14  45 

3460  20  33 

4460  26  20 

470  2  76 

1470 

3  64 

2470  14  51 

3470  20  39 

4470  26  26 

480  2  82 

1480 

3  69) 

2480   14  57 

3480   20  44) 

4480  26  32 

490  2  88 

1490 

3  75 

2490  14  63 

3490   20  50 

4490  26  38 

500  2  94 

1500 

3  81 

2500   14  69 

3500   20  56 

4500  26  44 

510  3  OO 

1510 

3  87 

2510  14  75 

3510  20  62 

4510  26  50 

520  3  05* 

1520 

3  93 

2520   14  80) 

3520  20  68 

4520  26  55) 

530  3  11 

1530 

g  99 

2530   14  86 

3530  20  74 

4530  26  61 

540  3  17 

1540 

9  05 

2540  14  92 

3540  20  80 

4540  26  67 

550  3  23 

1550 

9   11 

2550  14  98 

3550  20  86 

4550  26  73 

560  3  29 

1560 

9  16) 

2560   15  04 

3560  20  91) 

4560  26  79 

570  3  35 

1570 

9  22 

2570  15  10 

3570  20  97 

4570  26  85 

580  3  41 

1580 

9  28 

2580  15  16 

3580  21  03 

4580  26  91 

580  3  47 

1590 

9  34 

2590   15  22 

3590  21   09 

4590  26  97 

600  3  52) 

16D0 

9  40 

2600   15  27) 

3600  21   15 

4600  27  02) 

610  3  58 

1610 

9  46 

2610   15  33 

3610  21   21 

4610  27  08 

620  3  64 

1620 

9  52 

2620   15  39 

3620  21    27 

4620  27   14 

630  3  70 

1630 

9  58 

2630  15  45 

3630  21  33 

4630  27  20 

640  3  76 

1640 

9  63) 

2640   15  51 

3640  21  38) 

4640  27  26 

650  3  82 

1650 

9  69 

2650   15  57 

3650  21  44 

4650  27  32 

660  3  88 

1660 

9  75 

2660  15  63 

3660  21  50 

4660  27  38 

670  3  94 

1670 

9  81 

2670  15  69 

3670  21  56 

4670   27  44 

680  3  99) 

1680 

9  87 

2680  15  74) 

3680  21  62 

4680  27  49) 

690  4  05 

1690 

9  93 

2690  15  80 

3690  21  68 

4690  27  55 

700  4  11 

1700 

9  99 

2700   15  86 

3700  21  74 

4700  27  61 

710  4  17 

1710  10  05 

2710  15  92 

3710  21   80 

4710  27  67 

720  4  23 

1720  10  10) 

2720  IS  98 

3720  21  85) 

4720  27  73 

730  4  29 

1730  10  16 

2730  16  04 

3730  21  91 

4730  27  79 

740  4  35 

1740  10  22 

2740  16  10 

3740  21  97 

4740  27  85 

750  4  41 

1750  10  28 

2750  16  16 

3750  22  03 

4750  27  91 

760  4  46) 

1760  10  34 

2760  16  21) 

3760  22  09 

4760  27  96i 

770  4  52 

1770  10  40 

2770  16  27 

3770  22  15 

4770  28  02 

780  4  58 

1780  10  46 

2780  16  33 

3780  22  21 

4780  28  08 

790  4  64 

1790  10  52 

2790  16  39 

3790  22  27 

4790  28  14 

800  4  70 

1800  10  57) 

2800  16  45 

3800  22  32) 

4800  28  20 

610  4  76 

1810  10  63 

2810  16  51 

3810  22  38 

4810  28  26 

820  4  82 

1820  10  69 

2820  16  57 

3820  22  44 

4820  28  32 

830  4  88 

1830  10  75 

2830  16  63 

3830  22  50 

4830  28  38 

840  4  93) 

1840  10  81 

2840  16  68) 

3840  22  56 

4840  28  43) 

850  4  99 

1850  10  87 

2850  16  74 

3850  22  62 

4850  28  49 

860  5  05 

1860  10  93 

2860  16  80 

3860  22  68 

4860  28  55 

870  5  11 

1870  10  99 

2870  16  86 

3870  22  74 

4870  28  61 

880  5  17 

1880  11  04) 

2880   16  92 

3880   22  79) 

4880  28  67 

890  5  23 

1890  11   10 

2890   16  98 

3890  22  85 

4890  28  73 

900  5  29 

1900  11   16 

2900  17  04 

3900  22  91 

4900   28  79 

910  5  35 

1910  11  22 

2910  17  10 

3910  22  97 

4910  28  85 

920  5  40) 

1920  11  28 

2920  17  15) 

3920  23  03 

4920  28  90) 

930  5  46 

1930  11  34 

2930  17  21 

3930  23  09 

4930  28  96 

940  5  52 

1940  11  40 

2940  17  27 

3940  23  15 

4940  29  02 

950  5  58 

1950  11  46 

2950  17  33 

3950  23  21 

4950  29  08 

960  5  64 

1960  11  51) 

2960  17  39 

3960  23  26) 

4960  29  14 

970  5  70 

1970  11  57 

2970  17  45 

3970  23  32 

4970  29  20 

980  5  76 

1980  11  63 

2980  17  51 

3980  23  38 

4980  29  26 

990  5  82 

1990  11  69 

2990  17  57 

3990  23  44 

4990  29  32 

1000  5  87) 

2000  11  75 

3000  17  62) 

4000  23  50 

5000  29  37i 

j      10,000  Lbs. 

$  58.75 

25,000  Lbs.  S146.87) 

40,00 

0  Lbs.  $235.00 

15.000      " 

88.124 

30.000     "        176.25 

45.00 

0      "        264.37) 

20,000     " 

117.50 

35.000     "        205.62) 

50,00 

0     '•       293.75 

THE    DELBRIDGE  CO. 


ST.   LOUIS,   MO. 


60c"s 


.36    Per  60  Lbs. 
.192     "    32     " 
.18       "    30     " 


$12.00 


2000 
Lbs. 


t  Lb.  .01 

2  "    .01 

3  "     .02 


4  Lbs.  .02 

5  "     .03 

6  "     .04 


7  Lbs.  .04 
6  "  .05 
9      "     .OS 


10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

310 

320 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-    1   - 

330   1   98 

340  2  04 

2 

2 

2 

2 


350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 


720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
630 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 
960 
970 
980 
990 
1000 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
.-'  4  — 
680  4  08 
690  4  14 
700  4 
710  4 


10 
16 
22 
28 
34 
40 
46 
52 
58 
64 
70 
76 
82 
88 
94 
00 
06 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
48 
54 
60 
66 
72 
78 
84 
90 
96 
02 


20 

26 

32 

38 

44 

50 

56 

62 

68 

74 

80 

86 

92 

98 

04 

10 

16 

22 

28 

34 

40 

5  46 

5  52 

5  58 

5  64 

5  70 

5  76 

5  82 

5  88 

5  94 

6  00 


1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
I960 
1970 
1980 
1990 
2000 


6  06 

2010 

12  06 

6    12 

2020 

12   12 

6    18 

2030 

12    18 

6   24 

2040 

12  24 

6  30 

2050 

12  30 

6  36 

2060 

12  36 

6  42 

2070 

12  42 

6  48 

2080 

12  48 

6  54 

2090 

12  54 

6  60 

2100 

12  60 

6  66 

2110 

12  66 

6  72 

2120 

12  72 

6  78 

2130 

12   78 

6  84 

2140 

12  84 

6  90 

2150 

12   90 

6  96 

2160 

12  96 

7  02 

2170 

13  02 

7   08 

2180 

13  08 

7   14 

2190 

13    14 

7  20 

2200 

13   20 

7  26 

2210 

13  26 

7  32 

2220 

13  32 

7  38 

2230 

13  38 

7  44 

2240 

13  44 

7  50 

2250 

13  50 

7   56 

2260 

13  56 

7  62 

2270 

13  62 

7  68 

2280 

13   68 

7   74 

2290 

13   74 

7  80 

2300 

13   80 

7   86 

2310 

13   86 

7   92 

2320 

13   92 

7  98 

2330 

13  98 

8  04 

2340 

14  04 

8   10 

2350 

14   10 

8   16 

2360 

14    16 

8  22 

2370 

14  22 

8  28 

2380 

14  28 

8  34 

2390 

14  34 

8  40 

2400 

14  40 

8  46 

2410 

14  46 

8  52 

2420 

14  52 

8  58 

2430 

14  58 

8  64 

2440 

14  64 

8   70 

2450 

14  70 

8   76 

2460 

14  76 

8  82 

2470 

14  82 

8  88 

2480 

14  88 

8  94 

2490 

14  94 

9   00 

2500 

15  00 

9  06 

2510 

15  06 

9   12 

2520 

15   12 

9   18 

2530 

15   18 

9  24 

2540 

15  24 

9  30 

2550 

15  30 

9  36 

2560 

15  36 

9  42 

2570 

15  42 

9  48 

2580 

15  48 

9  54 

2590 

15   54 

9  60 

2600 

15  60 

9  66 

2610 

15  66 

9  72 

2620 

15   72 

9  78 

2630 

15   78 

9  84 

2640 

15  84 

9  90 

2650 

15  90 

9  96 

2660 

15  96 

10  02 

2670 

16  02 

10  08 

2680 

16  08 

10   14 

2690 

16   14 

10  20 

2700 

16  20 

10  26 

2710 

16  26 

10  32 

2720 

16  32 

10  38 

2730 

16  38 

10  44 

2740 

16  44 

10  50 

2750 

16  50 

10  56 

2760 

16  56 

10  62 

2770 

16  62 

10  68 

2780 

16  68 

10  74 

2790 

16  74 

10  80 

2800 

16  80 

10  86 

2810 

16  86 

10  92 

2820 

16  92 

10  98 

2830 

16  98 

11   04 

2840 

17  04 

11    10 

2850 

17    10 

11    16 

2860 

17    16 

11    22 

2870 

17   22 

11   28 

2880 

17  28 

11   34 

2890 

17  34 

11   40 

2900 

17  40 

11   46 

2910 

17  46 

11    52 

2920 

17  52 

11    58 

2930 

17  58 

11   64 

2940 

17  64 

11    70 

2950 

17  70 

11    76 

2960 

17  76 

11    82 

2970 

17  82 

11    88 

2980 

17  88 

11   94 

2990 

17  94 

12  00 

3000 

18  00 

3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
32->0 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3190 
3800 
3810 
3820 
3830 
3840 
3850 
3660 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3910 
3980 
3990 
4000 


18 

06 

18 

12 

18 

18 

18 

24 

1ft 

30 

18 

36 

18 

42 

18 

48 

18 

54 

18 

60 

18 

66 

18 

72 

18 

78 

18 

84 

18 

90 

18 

96 

19 

02 

19 

08 

19 

14 

19 

20 

19 

26 

19 

32 

19 

38 

19 

44 

19 

50 

19 

56 

19 

62 

19 

68 

19 

74 

19 

80 

19 

86 

19 

92 

19 

98 

20 

04 

20 

10 

20 

16 

20 

22 

20 

28 

20 

34 

20 

40 

20 

46 

20 

52 

20 

58 

20 

64 

20 

70 

20 

76 

20 

82 

20 

88 

20 

94 

21 

00 

21 

06 

21 

12 

21 

18 

21 

24 

21 

30 

21 

36 

21 

42 

21 

48 

21 

54 

21 

60 

21 

66 

21 

72 

21 

78 

21 

84 

21 

90 

21 

96 

22 

02 

22 

08 

22 

14 

22 

20 

22 

26 

22 

32 

22 

3A 

22 

44 

22 

50 

22 

56 

22 

62 

22 

68 

22 

74 

22 

80 

22 

86 

22 

92 

22 

98 

23 

04 

23 

10 

23 

16 

23 

22 

23 

28 

23 

34 

23 

40 

23 

46 

23 

52 

23 

58 

23 

64 

23 

70 

23 

76 

23 

82 

23 

88 

23 

94 

24 

00 

4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
4810 
4880 
4890 
4900 
49<0 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 


24  06 
24  12 
24  18 
24  24 
24  30 
24  36 
24  42 
24  48 
24  54 
24  60 
24  66 
24  72 
24  78 
24  84 
24  90 

24  96 

25  02 
25  08 
25  14 
25  20 
25  26 
25  32 
25  38 
25  44 
25  50 
25  56 
25  62 
25  68 
25  74 
25  80 
25  86 
25  92 

25  98 

26  04 
26  10 
26  16 
26  22 
26  28 
26  34 
26  40 
26  46 
26  52 
26  58 
26  64 
26  70 
26  76 
26  82 
26  88 

26  94 

27  00 
27  06 
27  12 
27  18 
27  24 
27  30 
27  36 
27  42 
27  48 
27  54 
27  60 
27  66 
27  72 
27  78 
27  84 
27  90 

27  96 

28  02 
28  08 
28  14 
28  20 
28  26 
28  32 
28  38 
28  44 
28  50 
28  56 
28  62 
28  68 
28  74 
28  80 
28  86 
28  92 

28  98 

29  04 
29  10 
29  16 
29  22 
29  28 
29  34 
29  40 
29  46 
29  52 
29  58 
29  64 
29  70 
29  76 
29  82 
29  88 

29  94 

30  00 


10,000  Lbs.     $60.00 
15.000      "  90.00 

20,000     "       120.00 


25,000  Lbs.  $150.00 
30,000  "  180.00 
35,000     "        210.00 


40,000  Lbs.  $240.00 
45,000  "  270.00 
50.000      "       300.00 


THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.    LOUIS,   MO. 


6Hc 

100 
Lbs. 

■'8  p'e<r63°2L'<s-  1  CI  9  OR  2000 

'.m    "  30  "    i  4>  1  L.L  J  Lbs. 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .02         1       7  Lbs.  .04 

2 

••    .01 

5     "     .03                  8     "     .05 

3 

"      .02 

6     "     .04                 9      "     .06 

10        06 

1010 

B  19 

2010  12  31 

3010  18  44 

4010  24  56 

20        12 

1020 

5  25 

2020  12  37 

3020  18  50 

4020   24  62 

30        18 

1030 

5  31 

2030   12  43 

3030  18  56 

4030  24  68 

40       241 

1040 

6  37 

2040  12  49} 

3040  18  62 

4040  24  74} 

BO       31 

1050 

S  43 

2050  12  56 

3050  18  68 

4050  24  81 

60       37 

1060 

6  49 

2060  12  62 

3060  18  74 

4060   24  87 

70       43 

1070 

6  55 

2070  12  68 

3070  18  80 

4070  24  93 

80       49 

1080 

6   61* 

2080   12  74 

3080   18  86} 

4080   24  99 

80       55 

1090 

6  68 

2090  12  80 

3090   18  93 

4090   25  05 

100       61 

1100 

6  74 

2100  12  86 

3100   18  99 

4100  25  11 

110       67 

1110 

6  80 

2110   12  92 

3110  19  05 

4110  25  17 

120       731 

1120 

6  86 

2120   12  98} 

3120  19  11 

4120  25  23} 

130       80 

1130 

6  92 

2130  13  05 

3130  19  17 

4130  25  30 

140       86 

1140 

6  98 

2140  13  11 

3140  19  23 

4140  25  36 

150       92 

1150 

7  04 

2150  13  17 

3150  19  29 

4150  25  42 

ISO       98 

1160 

7   101 

2160  13  23 

3160   19  35} 

4160  25  48 

170  1  04 

1170 

7   17 

2170  13  29 

3170   19  42 

4170  25  54 

180  1   10 

1180 

7  23 

2180  13  35 

3180  19  48 

4180  25  60 

190  1   16 

1190 

7  29 

2190  13  41 

3190    19  54 

4190  25  66 

200   1  221 

1200 

7  35 

2200   13  47} 

3200  19  60 

4200  25  72} 

210  1  29 

1210 

7  41 

2210   13  54 

3210  19  66 

4210  25  79 

220   1  35 

1220 

7  47 

2220  13  60 

3220   19  72 

4220  25  85 

230  1  41 

1230 

7  53 

2230   13  66 

3230   19  78 

4230  25  91 

240  1  47 

1240 

7  591 

2240   13  72 

3240  19  841 

4240  25  97 

250  1   53 

1250 

7  66 

2250   13  78 

3250   19  91 

4250  26  03 

260  1  59 

1260 

7  72 

2260   13  84 

3260  19  97 

4260  26  09 

270  1  65 

1270 

7  78 

2270  13  90 

3270  20  03 

4270  26  IS 

280  1  711 

1280 

7  84 

2280  13  961 

3280  20  09 

4260  26  21} 

280  1  78 

1290 

7  90 

2290  14  03 

3290  20  15 

4290  26  28 

300  1  84 

1300 

7  96 

2300  14  09 

3300  20  21 

4300  26  34 

310  1  90 

1310 

8  02 

2310  14  15 

3310  20  27 

4310  26  40 

320   1  96 

1320 

8  08} 

2320  14  21 

3320  20  33} 

4320   26  46 

330  2  02 

1330 

8   15 

2330   14  27 

3330  20  40 

4330  26  52 

340  2  08 

1340 

8  21 

2340   14  33 

3340  20  46 

4340  26  58 

350  2  14 

1350 

8  27 

2350  14  39 

3350  20  52 

4350   26  64 

360  2  201 

1360 

8  33 

2360   14  45} 

3360  20  58 

4360  26  70} 

370  2  27 

1370 

8  39 

2370   14  52 

3370  20  64 

4370  26  77 

380  2  33 

1380 

8  45 

2380  14  58 

3380  20  70 

4380  26  83 

390  2  39 

1390 

8  51 

2390  14  64 

3390  20  76 

4390  26  89 

400  2  45 

1400 

8  571 

2400  14  70 

3400  20  821 

4400  26  95 

410  2  51 

1410 

8  64 

2410   14  76 

3410  20  89 

4410  27  01 

420  2  57 

1420 

8   70 

2420   14  82 

3420  20  95 

4420  27  07 

430  2  63 

1430 

8  76 

2430  14  88 

3430  21  01 

4430  27  13 

440  2  69} 

1440 

8  82 

2440  14  94) 

3440  21   07 

4440  27  19} 

450  2  76 

1450 

8  88 

2450  15  01 

3450   21    13 

4450  27  26 

460  2  82 

1460 

8  94 

2460  15  07 

3460   21    19 

4460  27  32 

470  2  88 

1470 

9  00 

2470   15  13 

3470  21  25 

4470  27  38 

4B0  2  94 

1480 

9  06} 

2480   15  19 

3480  21  31} 

4480  27  44 

480  3  OO 

1490 

9   13 

2490   15  25 

3490  21  38 

4490  27  50 

500  3  06 

1500 

9   19 

2500  15  31 

3500  21  44 

4500  27  56 

510  3  12 

1510 

9  25 

2510  15  37 

3510  21  50 

4510  27  62 

520  3  181 

1520 

9  31 

2520   15  43} 

3520  21   56 

4520  27   68} 

530  3  25 

1530 

9  37 

2530   15  50 

3530  21  62 

4530  27  75 

540  3  31 

1540 

9  43 

2540  15  56 

3540  21  68 

4540  27  81 

550  3  37 

1550 

9  49 

2550  15  62 

3550   21   74 

4550  27  87 

560  3  43 

1560 

9  551 

2560  15  68 

3560  21   80} 

4560  27  93 

570  3  49 

1570 

9  62 

2570  15  74 

3570  21  87 

4570  27  99 

580  3  55 

1580 

9  68 

2580  15  80 

3580  21  93 

4580  28  05 

580  3  61 

1590 

9   74 

2590    15  86 

3590  21  99 

4590   28   11 

600  3  671 

1600 

9  60 

2600   15  921 

3600  22  05 

4600   28   17} 

610  3  74 

1610 

9  86 

2610  15  99 

3610  22  11 

4610  28  24 

620  3  80 

1620 

9  92 

2620  16  05 

3620  22  17 

4620  28  30 

630  3  86 

1630 

9  98 

2630   16  11 

3630  22  23 

4630  28  36 

640  3  92 

1640   1 

0  04} 

2640   16  17 

3640  22  29} 

4640  28  42 

650  3  98 

1650   I 

0   11 

2650  16  23 

3650  22  36 

4650   28  48 

660  4  04 

1660  1 

0   17 

2660   16  29 

3660  22  42 

4660  28  54 

670  4  10 

1670  1 

0  23 

2670   16  35 

3670   22  48 

4670  28  60 

680  4  161 

1680   1 

0  29 

2680  16  41} 

3680   22  54 

4680  28  66} 

690  4  23 

1690  I 

0  35 

2690   16  48 

3690   22  60 

4690   28   73 

700  4  29 

1700  1 

0  41 

2700  16  54 

3700   22  66 

4700  28  79 

710  4  35 

1710  1 

0  47 

2710  16  60 

3710  22  72 

4710  28  85 

720  4  41 

1720  1 

0  53} 

2720  16  66 

3720  22  78} 

4720  28  91 

730  4  47 

1730  I 

0  60 

2730  16  72 

3730  22  85 

4730  28  97 

740  4  53 

1740  1 

0  66 

2740  16  78 

3740  22  91 

4740  29  03 

750  4  59 

1750 

0  72 

2750   16  84 

3750  22  97 

4750  29  09 

760  4  651 

1760 

0  78 

2760  16  90} 

3760  23  03 

4760  29  15} 

770  4  72 

1770 

0  84 

2770  16  97 

3770  23  09 

4770  29   22 

780  4  78 

1780 

0  90 

2780  17  03 

3780  23  15 

4780  29   28 

790  4  84 

1790 

0  96 

2790  17  09 

3790  23  21 

4790  29  34 

800  4  90 

1800 

1   02} 

2800  17  15 

3800  23  27} 

4800  29  40 

810  4  96 

1810 

ll   09 

2810  17  21 

3810  23  34 

4810  29  46 

820  5  02 

1820 

1    15 

2820  17  27 

3820  23  40 

4820  29  52 

830  5  08 

1830 

U   21 

2830  17  33 

3830  23  46 

4830  29  58 

840  5  141 

1840 

ll   27 

2840   17  39} 

3840  23  52 

4840  29  64} 

850  5  21 

1850 

U   33 

2850   17  46 

3850  23  58 

4850  29  71 

860  5  27 

1860 

ll  39 

2860  17  52 

3860  23  64 

4860  29  77 

870  5  33 

1870 

11  45 

2870  17  58 

3870  23  70 

4870  29  83 

880  5  39 

1880 

U  51} 

2880  17  64 

3880  23  76} 

4880  29  89 

890  5  45 

1890 

11  58 

2890  17  70 

3890  23  83 

4890  29  95 

900  5  51 

1900 

11  64 

2900   17  76 

3900  23  89 

4900  30  01 

910  5  57 

1910 

11  70 

2910  17  82 

3910  23  95 

4910  30  07 

920  5  63} 

1920 

11  76 

2920  17  88} 

3920  24  01 

4920  30  13} 

930  5  70 

1930 

11  82 

2930  17  95 

3930  24  07 

4930  30  20 

940  5  76 

1940 

11  88 

2940  18  01 

3940  24  13 

4940  30  26 

950  5  82 

1950 

11  94 

2950  18  07 

3950  24  19 

4950  30  32 

960  S  88 

1960 

12  00} 

2960  18  13 

3960  24  25} 

4960  30  38 

970  5  94 

1970 

12  07 

2970  18  19 

3970  24  32 

4970  30  44 

980  6  00 

1980 

12  13 

2980  18  25 

3980  24  38 

4980  30  50 

990  6  06 

1990 

12  19 

2990  18  31 

3990  24  44 

4990  30  56 

1000  6  12} 

2000 

12  25 

3000  18  37} 

4000  24  50 

5000  30  62} 

10.000  Lbs. 

$  61.25 

25,000  Lbs.  $153.12} 

40,000  Lbs.  $245.00 

15,000      " 

91.87 

} 

30,000     ' '        183.75 

45,000     "       275.62) 

20,000     " 

122.50 

35,000     "        214.37} 

50,000     "       306.2S 

THE   DELBRIDGE   CO.     -     ST.   LOUIS,   MO. 


621c 


100 
Lbs. 


.37* 

.20 

.181 


Per  60  Lbs. 
"    32    " 
"    30    " 


$12.50 


2000 
Lbs. 


1  Lb.  .01 
1  ••  .01 
3    "     .02 


4  Lbs.   .02* 

5  "     .03 
S      "     .04 


7  Lbs.  .04 

8  "     .OS 
t     "      .06 


10 
20 
30 
40 
50 
SO 
70 
SO 
SO 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
180 
170 
180 
180 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
280 
270 
280 
280 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
380 
370 
380 
380 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
480 
470 
480 
480 
SPO 
510 
520 
530 
540 
550 
580 
570 
580 
580 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
880 
670 
880 
880 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
780 
770 
760 
780 
800 
S10 
620 
630 
640 
650 
860 
870 
880 
880 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
670 
860 
860 
1000 


06 

12j 

19 

25 

31 

371 

44 

SO 

56 

62) 

69 

75 

81 

87* 

94 

00 

06 

121 

19 

25 

31 

37i 


50 

56 

1  62* 

1  69 

1  75 


81 

87* 

94 

00 

06 

12* 

19 

25 

31 

37* 

44 

50 

56 

62* 

69 

75 

81 

87* 

94 

00 

06 

12* 

19 

25 

31 

37* 

44 

50 

56 

62* 

69 

75 

81 

87* 

94 

00 

06 

12* 

19 

25 

31 

37* 

44 

50 

56 

62* 

69 

75 

81 

87* 

94 

00 

06 

12* 

19 

28 

31 

37* 


50 
56 
62* 
69 
75 
81 
87* 
94 
6  00 
8  06 
6  12* 
6  19 
6  25 


1010 

1020 

1030 

1040 

1050 

1080 

1070 

1080 

1080 

1100 

1110 

1120 

1130 

1140 

1150 

1160 

1170 

1180 

1180 

1200 

1210 

1220 

1230 

1240 

1250 

1260 

1270 

1280 

1280 

1300 

1310 

1320 

1330 

1340 

1350 

1360 

1370 

1380 

1390 

1400 

1410 

1420 

1430 

1440 

1450 

1460 

1470 

1480 

1490 

1500 

1510 

1520 

1530 

1540 

1550 

1580 

1570 

1580 

1590 

1600 

1610 

1620 

1830 

1840 

1850 

1880 

1870 

1680 

1890 

1700 

1710 

1720 

1730 

1740 

1750 

1780 

1770 

1780 

1780 

1800 

1810 

1820 

1830 

1840 

1850 

I860 

1870 

1880 

1890 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1870 

1960 

1980 

2000 


6  31 

6  37( 
6  44 
6  50 
6  56 

6  62* 
6  69 
6  75 
6  81 
6  87* 
6  94 
00 
06 
12* 
19 
25 
31 
37* 


50 
56 
62* 
69 
75 
81 
87* 
94 
8  00 
8  06 
8  12* 
8  19 
8  25 
8  31 
8  37* 
8  44 
8  40 
8  56 
8  62* 
8  69 
8  75 
8  81 
8  87* 

8  94 

9  00 
9  06 
9  12* 
9  19 
9  25 
9  31 
9  37* 
9  44 
9  50 
9  56 
9  62* 
9  69 
9  75 
9  81 
9  87* 
9  94 

10  00 
10  06 
10  12* 
10  19 
10  25 
10  31 
10  37* 
10  44 
10  50 
10  56 
10  62* 
10  69 
10  75 
10  81 
10  87* 

10  94 

11  00 
11  06 
11  12* 
11  19 
11  25 
11  31 
11  37* 
11  44 
11  50 
11  56 
11  62* 
11  69 
11  75 
11  81 
11  87* 

11  94 

12  00 
12  06 
12  12* 
12  19 
12  25 
12  31 
12  34* 
12  47 
12  60 


2010 

12  66 

3010 

18  81 

4010 

25   06 

2020 

12  62* 

3020 

18   87* 

4020 

25    12* 

2030 

12  69 

3030 

18  94 

4030 

25   19 

2040 

12  75 

3040 

19  00 

4040 

25  25 

2050 

12  81 

3050 

19  06 

4050 

25  31 

2060 

12  87* 

3060 

19   12* 

4060 

25  37* 

2070 

12  94 

3070 

19   19 

4070 

25  44 

2080 

13  00 

3080 

19  25 

4060 

25  50 

2090 

13  06 

3090 

19  31 

4090 

25  56 

2100 

13  12* 

3100 

19  37* 

4100 

25   62* 

2110 

13   19 

3110 

19  44 

4110 

25  69 

2120 

13  25 

3120 

19   SO 

4120 

25   75 

2130 

13  31 

3130 

19  56 

4130 

25  81 

2140 

13  37* 

3140 

19  62* 

4140 

25   67* 

2150 

13  44 

3150 

19  69 

4150 

25  94 

2180 

13  50 

3160 

19   75 

4160 

26  00 

2170 

13  56 

3170 

19  81 

4170 

26  06 

2180 

13  62* 

3180 

19  87* 

4160 

26   12* 

2190 

13  69 

3190 

19  94 

4190 

26   19 

2200 

13  75 

3200 

20  00 

4200 

26  25 

2210 

13  81 

3210 

20  06 

4210 

26  31 

2220 

13  87* 

3220 

20   12* 

4220 

26   37* 

2230 

13  94 

3230 

20   19 

4230 

26  44 

2240 

14  00 

3240 

20  25 

4240 

26  50 

2250 

14  06 

3250 

20  31 

4250 

26   56 

2280 

14  12* 

3260 

20  37* 

4260 

26  62* 

2270 

14  19 

3270 

20  44 

4270 

26  69 

2280 

14  25 

3280 

20  SO 

4280 

26  75 

2290 

14  31 

3290 

20  56 

4290 

26  81 

2300 

14  37* 

3300 

20  62* 

4300 

26  87* 

2310 

14  44 

3310 

20  69 

4310 

26  94 

2320 

14  50 

3320 

20  75 

4320 

27   00 

2330 

14  56 

3330 

20  81 

4330 

27   06 

2340 

14  62* 

3340 

20  87* 

4340 

27    12* 

2350 

14  69 

3350 

20  94 

4350 

27    19 

2360 

14   75 

3360 

21   00 

4360 

27   25 

2370 

14  81 

3370 

21   06 

4370 

27   31 

2380 

14  87* 

3380 

21    12* 

4380 

27   37* 

2390 

14  94 

3390 

21    19 

4390 

27  44 

2400 

15  00 

3400 

21    25 

4400 

27   50 

2410 

15  06 

3410 

21    31 

4410 

27   56 

2420 

15  12* 

3420 

21    37* 

4420  27   62* 

2430 

IS  19 

3430 

21    44 

4430 

27   69 

2440 

15  25 

3440 

21    50 

4440 

27  75 

2450 

15  31 

3450 

21   56 

4450 

27  81 

2460 

15  37* 

3460 

21  62* 

4460 

27   87* 

2470 

15  44 

3470 

21   69 

4470 

27   94 

2490 

15  50 

3480 

21   75 

4480 

28   00 

2490 

15  56 

3490 

21   81 

4490 

28   06 

2500 

15  62* 

3500 

21    87* 

4500 

28    H2* 

2510 

15  69 

3510 

21    94 

4510 

28    19 

2520 

15  75 

3520 

22  00 

4520 

28   25 

2530 

15  81 

3530 

22   06 

4530 

28   31 

2540 

15  87* 

3540 

22    12* 

4540   28   37* 

2550 

15  94 

3550 

22    19 

4550 

28  44 

2560 

16  00 

3560 

22  25 

4560 

28   SO 

2570 

16  06 

3570 

22  31 

4570 

28   56 

2580 

16   12* 

3580 

22  37* 

4580 

28   62* 

2590 

16    19 

3590 

22  44 

4590 

28   69 

2600 

16  25 

3600 

22   50 

4600 

28   75 

2610 

16  31 

3810 

22  56 

4610 

28  81 

2820 

16  37* 

3620 

22  62* 

4620 

28  87* 

2630 

16  44 

3830 

22   69 

4830 

28   94 

2640 

16  SO 

3640 

22   75 

4640 

29  00 

2650 

16  56 

3850 

22  61 

4850 

29   06 

2860 

16   62; 

3860 

22  87* 

4860 

29    12* 

2870 

16  69 

3670 

22  94 

4670 

29    19 

2880 

16   75 

3680 

23  00 

4680 

29   25 

2690 

16  81 

3690 

23  06 

4890 

29   31 

2700 

16  87* 

3700 

23    12* 

4700 

29  37* 

2710 

16   94 

3710 

23    19 

4710 

29  44 

2720 

17  00 

3720 

23   25 

4720 

29   50 

2730 

17   06 

3730 

23  31 

4730 

29   56 

2740 

17    12* 

3740 

23  37* 

4740 

29   62* 

2750 

17    19 

3750 

23   44 

4750 

29   69 

2760 

17   25 

3780 

23   50 

4760 

29   75 

2770 

17  31 

3770 

23   56 

4770 

29   81 

2780 

17  37* 

3780 

23  62* 

4780 

29  87* 

2780 

17  44 

3790 

23  69 

4790 

29   94 

2800 

17  50 

3800 

23   75 

4600 

30  00 

2810 

17   66 

3810 

23  81 

4810 

30  06 

2820 

17  62* 

3820 

23  87* 

4820 

30    12* 

2830 

17  69 

3830 

23  94 

4830 

30    19 

2840 

17  78 

3840 

24   00 

4640 

30   25 

2850 

17  81 

3850 

24   06 

4950 

30  31 

2860 

17  87* 

3860 

24    12* 

4860 

30  37* 

2870 

17  94 

3870 

24    19 

4870 

30  44 

2860 

18   00 

3860 

24   25 

4660 

30   50 

2660 

18   06 

3890 

24  31 

MM 

30   58 

2900 

18   12* 

3900 

24  37* 

4900 

30  62* 

2910 

18    19 

3910 

24  44 

4910 

30  69 

2920 

18   25 

3920 

24  50 

4920 

30   75 

2830 

18  31 

3930 

24  56 

4930 

30  81 

2940 

18  37* 

3940 

24  62* 

49M 

30  87* 

2950 

18  44 

3950 

24   69 

4950 

30  94 

2880 

18   50 

3960 

24   75 

4SM 

31    00 

2S70 

18   56 

3970 

24  81 

4970 

31  M 

2980 
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18  69 
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3000 

18  75 
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2010   12  81 

3010  19  19 

4010  25  56 

20        13 

1020 

6  50 

2020   12  88 

3020  19  25 

4020  25  63 

30        19 

1030 

6  57 

2030   12  94 

3030   19  32 

4030  25  69 

40        251 

1040 

6  63 

2040   13  004 

3040   19  38 

4040  25  754 

50       32 

1050 

6  69 

2050   13  07 

3050   19  44 

4050  25  82 
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6  76 

2060   13  13 

3060   19  51 

4060  25  88 
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1070 

6  82 

2070  13  20 

3070   19  57 

4070  25  95 

SO       51 

1080 

6  884 

2080   13  26 

3080   19  634 

4080  26  01 
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6  95 

2090  13  32 

3090   19  70 

4090  26  07 

100       64 

1100 

7  01 

2100  13  39 

3100   19  76 

4100  26   14 

110       70 

1110 

7  08 

2110  13  45 

3110   19  83 

4110  26  20 
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1120 

7   14 

2120  13  514 

3120   19  69 

4120  26  264 
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1130 
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2130  13  58 
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4130  26  33 
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1140 

7  27 

2140  13  64 

3140  20  02 

4140  26  39 
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1150 

7  33 

2150  13  71 

3150  20  08 

4150  26  46 

1G0  1  02 

1160 

7  394 

2160  13  77 

3160  20  144 

4160  26  52 

170   1   08 

1170 

7  46 

2170  13  83 

3170  20  21 

4170  26  58 
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1160 

7  52 
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7  71 

2210  14  09 

3210  20  46 

4210  26  84 

220  1  40 

1220 

7  78 

2220  14  15 

3220  20  53 

4220  26  90 

230  1  47 

1230 

7  84 

2230  14  22 

3230  20  59 

4230   26  97 

240  1  53 

1240 

7  904 

2240  14  28 

3240  20  654 

4240  27  03 

250  1  59 

1250 

7  97 

2250  14  34 

3250  20  72 

4250  27  09 

260  1  66 

1260 

8  03 

2260   14  41 

3260   20  78 

4260  27    16 

270  1   72 

1270 

8   10 

2270  14  47 

3270  20  85 

4270  27  22 

280  1   78* 

1280 

8   16 

2280    14  534 

3280  20  91 

4280  27  284 

230   1  85 

1290 

8  22 

2290   14  60 

3290  20  97 

4290  27  35 

300  1  91 

1300 

8  29 

2300  14  66 

3300  21   04 

4300  27  41 

310  1  98 

1310 

8  35 

2310  14  73 

3310  21    10 

4310  27  48 

320  2  04 
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8  414 

2320  14  79 

3320  21    164 

4320  27  54 

330  2  10 

1330 

8  48 

2330  14  85 

3330  21  23 

4330  27  60 

340  2  17 

1340 

8  54 

2340  14  92 

3340  21  29 

4340   27  67 

350  2  23 

1350 

8  61 

2350   14  98 

3350  21   36 

4350  27  73 
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8  67 
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1380 
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3380  21  55 

4380  27  92 
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1400 

8  924 

2400  15  30 
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4400  28  05 

410  2  61 

1410 

8  99 

2410  15  36 

3410   21    74 

4410  28  11 

420   2  68 

1420 

9  05 

2420  15  43 

3420  21   80 

4420  28  18 

430  2  74 

1430 

9   12 

2430  15  49 

3430   21   87 

4430  28  24 
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2470  15  75 

3470  22   12 

4470  28  50 

480  3  06 
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4480  28  56 
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9  50 
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3490  22  25 

4490  28  62 

500  3  19 
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9  56 

2500  15  94 

3500  22  31 

4500  28  69 

510  3  25 
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9  63 

2510  16  00 

3510  22  38 

4510  28  75 

520  3  311 

1520 

9  69 

2520   16  064 

3520   22  44 

4520  28  814 

530  3  38 

1530 

9  75 

2530   16  13 

3530  22  50 

4530  28  88 

540  3  44 

1540 

9  82 

2540  16  19 

3540   22  57 

4540  28  94 

550  3  51 

1550 

9  88 

2550  16  26 

3550  22  63 

4550  29  01 

560  3  57 

1560 

9  941 

2560   16  32 

3560  22  694 

4560  29  07 

570  3  63 

1570 

10  01 
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3570  22  76 
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4600  29  324 
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1630 
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10  84 
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720  4  59 
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11  474 
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11  54 
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3810   24  29 

4810  30  66 

620  5  23 

1820 

11  60 

2820  17  98 

3820  24  35 

4820  30  73 

830  5  29 

1830 

11  67 

2830   18  04 

3830  24  42 

4830  30  79 

840  5  354 

1840 

11  73 

2840  18  104 

3840   24  48 

4840  30  854 

850  5  42 

1850 

11  79 

2850  18  17 

3850  24  54 

4850  30  92 

860  5  48 

1860 

11  86 

2860  18  23 

3860  24  61 

4860  30  98 

870  5  55 

1870 

11  92 

2870  18  30 

3870  24  67 

4870  31  05 

860  5  61 

I860 

11   984 

2880  18  36 

3880  24  734 

4880  31   11 

890  5  67 

1890 

12  05 

2690   18  42 

3890  24  80 

4860  31   17 

900  5  74 

1900 

12  11 

2900   18  49 

3900  24  86 

4900  31  24 

810  5  80 

1910 

12   18 

2910  18  55 

3910  24  93 

4910  31  30 

920  5  861 

1920 

12  24 

2920  IS  614 

3920  24  99 

4920  31  364 

830  5  93 

1930 

12  30 

2930  18  68 

3930  25  05 

4930  31  43 

940  5  99 

1940 

12  37 

2940  18  74 

3940  25  12 

4940  31  49 

950  6  06 
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12  43 

2950  18  81 

3950  25  18 

4950  31  56 

960  6  12 

1960 

12  494 

2960  18  87 

3960  25  241 

4960  31  62 

970  6  18 

1970 

12  56 

2970  18  93 

3970  25  31 

4970  31  68 

980  6  25 

1980 

12  62 

2980  19  00 

3980  25  37 

4960  31   75 

990  6  31 

1990 

12  69 

2990  19  06 

3990  25  44 

4990  31  81 

1000  6  374 

2000 

12  75 

3000  19  124 

4000  25  50 

5000  31   874 

10,000  Lbs. 

9  63.75 

25,000  Lbs.  915 

9.374 

40.00 

0  Lbs.  $255.00 

15,000      " 

95.621 

30,000     "       19 

1.25 

45.00 

0     "       286.87) 

20.000     " 

127.50         35,000     "        22 

3.12} 

50.00 

0     "       318.75 
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27  88) 
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28  47 
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5  60 

3400 

22   10 

4400 

28  60 

410 
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1710 

11    114 

2710 

7  614 

3710 

24   11} 

4710 

30  614 

720 

4  68 

1720 

11    18 

2720 

7  68 

3720 

24   18 

4720 

30  68 

730 

4   741 

1730 

11    24} 

2730 

7   744 

3730 

24  24} 

4730 

30   744 

740 

4  81 

1740 

11    31 

2740  1 

7  81 

3740 

24  31 

4740 

30  81 

750 

4  87} 

1750 

11   37} 

2750 

7  874 

3750 

24  37} 

4750 

30  87} 

760 

4  94 

1760 

11   44 

2760 

7  94 

3760 

24  44 

4760 

30  94 

770 

5  00} 

1770 

11    50} 

2770 

8  001 

3770 

24   504 

4770 

31    00} 

780 

5  07 

1780 

11    57 

2780 

8  07 

3780 

24  57 

4780 

31    07 

790 

5   13} 

1790 

11   63} 

2790 

8   134 

3790 

24  63} 

4790 

31    134 

800 

5  20 

1800 

11    70 

2800 

8   20 

3800 

24   70 

4800 

31    20 

810 

5  26} 

1810 

11    76} 

2810 

8   264 

3810 

24   76} 

4810 

31   264 

820 

5  33 

1820 

11    83 

2820 

8  33 

3820 

24  83 

4820 

31    33 

830 

5  39} 

1830 

11   894 

2830 

8  39) 

3830 

24   894 

4830 

31    39} 

840 

5  46 

1840 

11    96 

2840 

8  46 

3840 

24  96 

4840 

31   46 

850 

5  521 

1850 

12  021 

2850 

8  524 

3850 

25  02) 

4850 

31    524 

860 

5  59 

1860 

12  09 

2860 

8  59 

3860 

25  09 

4860 

31   59 

870 

5  651 

1870 

12   154 

2870 

8  65) 

3870 

25    IS) 

4870 

31    654 

880 

5  72 

1880 

12  22 

2880 

8  72 

3880 

25  22 

4880 

31    72 

890 

5  781 

1690 

12  284 

2890 

8   78) 

3890 

25   28) 

4890 

31   784 

900 

5  85 

1900 

12  35 

2900 

8  85 

3900 

25  35 

4900 

31  85 

910 

5  91} 

1910 

12  41} 

2910 

8  91) 

3910 

25  411 

4910 

31   91} 

920 

5  98 

1920 

12  48 

2920 

18  98 

3920 

25  48 

4920 

31  98 

930 

6  04} 

1930 

12  541 

2930 

9  04} 

3930 

25  54) 

4930 

32  044 

940 

6   11 

1940 

12  61 

2940 

19   11 

3940 

25  61 

4940 

32  11 

950 

6   17} 

1950 

12  67} 

2950 

19   174 

3950 

25  674 

4950 

32  17} 

960 

6   24 

1960 

12   74 

2960 

19  24 

3960 

25   74 

4960 

32   24 

970 

6  30} 

1970 

12  804 

2970 

19  304 

3970 

25  801 

4970 

32  30) 

880 

6  37 

1980 

12  87 

2980 

19  37 

3980 

25  87 

4980 

32  37 

990 

6  43} 

1990 

12  934 

2990 

19  431 

3990 

25  934 

4990 

32  434 

1000 

6  50 

2000 

13  00 

3000 

19  50 

4000 

26  OO 

5000 

32  50 

10,000  Lbs 

$65.00 

25,000  Lb 

s.  $16 

2.50 

40,000 

Lbs.  $260.00 

15,000     " 

97. 

50 

30,000     • 

19 

S.00 

45.000 

' ' 

292. SO 

20,000     " 

130. 

00 

35,000     ' 

•        22 

7.50 

50,000 

" 

325.00 
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66  c 

100 
Lbs. 

51  p<e'i°2L^  ItlQWf!00 

.i9i     "  30   "     |  «J)  1  J.Z.J  Lbs. 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

1       7  Lbs.  .05 

2 

'•    .01 

5     "     .03 

8     "     .05 

3 

"     .02 

6      "     .04 

9     "     .06 

10       07 

1010 

6  69 

2010   13   32 

3010   19   94       4010   26  57 

20        13 

1020 

6  76 

2020   13  38 

3020  20  01 

4020  26  63 

30       20 

1030 

6  82 

2030   13  45 

3030  20  07 

4030  26  70 

40       26* 

1040 

6  89 

2040   13  51* 

3040  20  14 

4040  26   764 

50       33 

1050 

6  96 

2050  13  58 

3050  20  21 

4050  26  83 

BO       40 

1060 

7  02 

2060    13  65 

3060  20  27 

4060  26  90 

70       46 

1070 

7  09 

2070  13  71 

3070  20  34 

4070  26  96 

80       53 

1080 

7  154 

2080  13  78 

3080  20  404 

4080  27   03 

80       60 

1080 

7  22 

2090  13  85 

3090  20  47 

4090  27    10 

100       66 

1100 

7  29 

2100  13  91 

3100  20  54 

4100  27   16 

110       73 

1110 

7  35 

2110  13  98 

3110  20  60 

4110  27  23 

120        795 

1120 

7  42 

2120  14  044 

3120  20  67 

4120  27  294 

130       86 

1130 

7  49 

2130  14  11 

3130  20  74 

4130  27  36 

140       93 

1140 

7  55 

2140  14  18 

3140  20  80 

4140  27  43 

150       99 

1150 

7  62 

2150  14  24 

3150  20  87 

4150  27  49 

160  1  06 

1160 

7  684 

2160  14  31 

3160  20  934 

4160  27  56 

170  1   13 

1170 

7  75 

2170  14  38 

3170  21  00 

4170  27  63 

180  1   19 

1180 

7  82 

2180  14  44 

3180  21   07 

4180  27  69 

180  1  26 

1190 

7  88 

2180  14  51 

3190  21   13 

4190  27  76 

200  1   32; 

1200 

7  95 

2200  14  574 

3200  21  20 

4200  27  824 

210  1  39 

1210 

8  02 

2210  14  64 

3210  21   27 

4210  27  89 

220  1  46 

1220 

8  08 

2220   14  71 

3220  21    33 

4220  27  96 

230  1  52 

1230 

8  15 

2230   14  77 

3230  21  40 

4230  28  02 

240  1   59 

1240 

8  214 

2240   14  84 

3240  21   46* 

4240  28  09 

250  1  66 

1250 

8  28 

2250   14  91 

3250  21  53 

4250  28  16 

260   1   72 

1260 

8  35 

2260   14  97 

3260   21   60 

4260  28  22 

270   1   79 

1270 

8  41 

2270  15  04 

3270  21    66 

4270  28  29 

280   1   85! 

1280 

8  48 

2280   15   104 

3280  21   73 

4280  28  354 

280   1  92 

1280 

8  55 

2290  15  17 

3290  21  80 

4290  28  42 

300   1  99 

1300 

8  61 

2300  15  24 

3300  21  86 

4300  28  49 

310  2  05 

1310 

8  68 

2310  15  30 

3310  21  93 

4310  28  55 

320  2  12 

1320 

8   74! 

2320  15  37 

3320  21  994 

4320  28  62 

330  2  19 

1330 

8  81 

2330  15  44 

3330  22  06 

4330  28  69 

340  2  25 

1340 

8  88 

2340  15  50 

3340  22  13 

4340   28   75 

350  2  32 

1350 

8  94 

2350  15  57 

3350  22  19 

4350  28  82 

360  2  38! 

1360 

9  01 

2360  15  634 

3360  22  26 

4360  28  884 

370  2  45 

1370 

9  08 

2370  IS  70 

3370  22  33 

4370  28  95 

380  2  52 

1380 

9   14 

2380  15  77 

3380  22  39 

4380  29  02 

380  2  58 

1380 

9  21 

2390  15  83 

3390  22  46 

4390  29  08 

400  2  65 

1400 

9  274 

2400  15  90 

3400  22  524 

4400  29  15 

410  2  72 

1410 

9  34 

2410   15  97 

3410  22  59 

4410  29  22 

420  2  78 

1420 

9  41 

2420  16  03 

3420  22  66 

4420  29  28 

430  2  85 

1430 

9  47 

2430  16  10 

3430  22  72 

4430  29  35 

1         440  2  91i 

1440 

9  54 

2440  16  164 

3440   22   79 

4440  29  414 

V          450  2  98 

1450 

9  61 

2450  16  23 

3450  22  86 

4450  29  48 

460  3  05 

1460 

9  67 

2460   16  30 

3460  22  92 

4460  29  55 

470  3  11 

1470 

9  74 

2470  16  36 

3470  22  99 

4470  29  61 

480  3  18 

1480 

9  80.', 

2480  16  43 

3480  23  054 

4480  29  68 

480  3  25 

1480 

9  87 

2490   16  50 

3490  23  12 

4490  29  75 

500  3  31 

1500 

9  94 

2500  16  56 

3500  23  19 

4500  29  81 

510  3  38 

1510 

10  00 

2510  16  63 

3510  23  25 

4510  29  88 

520  3  44! 

1520 

10  07 

2520  16  694 

3520  23  32 

4520  29  944 

530  3  51 

1530 

10   14 

2530  16  76 

3530  23  39 

4530  30  01 

540  3  58 

1540 

10  20 

2540  16  83 

3540  23  45 

4540  30  08 

!         550  3  64 
1         560  3  71 

1550 

10  27 

2550  16  89 

3550  23  52 

4550  30  14 

1560 

10  33J 

2560  16  96 

3560  23  584 

4560  30  21 

570  3  78 

1570 

10  40 

2570  17  03 

3570  23  65 

4570  30  28 

580  3  84 

1580 

10  47 

2580  17  09 

3580  23  72 

4580  30  34 

580  3  91 

1590 

10  53 

2590  17  16 

3590  23   78 

4590  30  41 

600  3  97! 

1600 

10  60 

2600  17  224 

3600  23  85 

4600  30  474 

610  4  04 

1610 

10  67 

2610  17  29 

3610  23  92 

4610  30  54 

620  4  11 

1620 

10  73 

2620   17  36 

3620  23  98 

4620  30  61 

•   630  4  17 

1630 

10  80 

2630  17  42 

3630  24  05 

4630  30  67 

640  4  24 

1640 

10  86J 

2640  17  49 

3640  24  114 

4640  30  74 

650  4  31 

1650 

10  93 

2650  17  56 

3650  24  18 

4650  30  81 

660  4  37 

1660 

11   00 

2660   17  62 

3660  24  25 

4660  30  87 

670  4  44 

1670 

11   06 

2670    17  69 

3670  24  31 

4670  30  94 

680  4  504 

1680 

11    13 

2680   17  754 

3660  24  38 

4680  31  004 

690  4  57 

1690 

11   20 

2690  17.82 

3690  24  45 

4690  31  07 

700  4  64 

1700 

11   26 

2700  17  89 

3700   24  51 

4700  31    14 

710  4  70 

1710 

11   33 

2710  17  95 

3710  24  58 

4710  31  20 

720  4  77 

1720 

11    39! 

2720   18  02 

3720  24  644 

4720  31   27 

730  4  84 

1730 

11  46 

2730  18  09 

3730  24  71 

4730  31  34 

740  4  90 

1740 

11  53 

2740  18' 15 

3740  24  78 

4740  31  40 

750  4  97 

1750 

11  59 

2750  18  22 

3750   24  84 

4750  31  47 

760  5  035 

1760 

11   66 

2760  18  284 

3760  24  91 

4760  31   53i 

770  5  10 

1770 

11    73 

2770  18  35 

3770  24  98 

4770  31  60 

780  5  17 

1780 

11   79 

2780  18  42 

3780  25  04 

4780  31  67 

790  5  23 

1790 

11   86 

2790  18  48 

3780  25  11 

4790  31   73 

800  5  30 

1800 

11   92* 

2800  18  55 

3800  25  174 

4800  31  80 

810  5  37 

1810 

11   99 

2810  18  62 

3810  25  24 

4810  31   87 

820  5  43 

1820 

12  06 

2820   18  68 

3820  25  31 

4820  31   93 

830  5  50 

1830 

12   12 

2830   18  75 

3830  25  37 

4830  32  00 

840  5  56i 

1840 

12   19 

2840  18  814 

3840  25  44 

4840  32  064 

850  5  63 

1850 

12  26 

2850   18  88 

3850  25  51 

4850  32  13 

860  5  70 

1860 

12  32 

2860   18  95 

3860  25  57 

4860  32  20 

870  5  76 

1870 

12  39 

2870  19  01 

3870  25  64 

4870  32  26 

880  5  83 

1880 

12  454 

2880   19  08 

3880  25  704 

4880  32  33 

890  5  90 

1890 

12  52 

2880   19  15 

3890  25  77 

4890  32  40 

900  5  96 

1900 

12  59 

2900   19  21 

3900  25  84 

4900  32  46 

910  6  03 

1910 

12  65 

2910  19  28 

3910  25  90 

4910  32  53 

920  6  09* 

1920 

12  72 

2920  19  344 

3920  25  97 

4920  32  594 

930  6  16 

1330 

12  79 

2930   19  41 

3930  26  04 

4930  32  66 

940  6  23 

1940 

12  85 

2940   19  48 

3940  26  10 

4940  32  73 

950  6  29 

1950 

12  92 

2950  19  54 

3950  26   17 

4950  32  79 

960  6  36 

1960 

12   98J 

2960   19  61 

3960  26  234 

4960  32  86 

970  6  43 

1970 

13  05 

2970  19  68 

3970  26  30 

4970  32  93 

980  6  49 

1980 

13  12 

2980  19  74 

3980  26  37 

4980  32  99 

990  6  56 

1990 

13  18 

2990   19  81 

3880  26  43 

4990  33  06 

1000  6  62! 

2000 

13  25 

3000  19  874 

4000  26  50 

5000  33  124 

10.000  Lbs.  i 

i  66.25 

25,000  Lbs.  $16 

5.62} 

40.000  LbS.  $265.00 

15.000     " 

99.37} 

30.000     "       19 

8.75 

45.000     "       298.12} 

20.000     " 

132.50         35.000     "        23 

1.874 

50,000     "       331.25 

THE   DELBRIDGE    CO.     •     ST.    LOUIS,    MO. 
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CIUU 
Lbs. 


.401 
.216 

.20  i 


Per  60  Lbs. 
"    32    " 

"    30    " 


$13.50 


2000 
Lbs. 


1  Lb.  .01 

2  "     .01 

3  "     .02 


4  Lbs.  .03 

5  "     .03 

6  "     .04 


7  Lbs. 


05 
OS 

06 


10 

20 

30 

40 

50 

BO 

70 

00 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

100 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 


07 
134 
20 
27 
34 
404 
47 
54 
61 
67* 
74 
61 
88 
944 
01 
08 
15 
21* 
28 
35 
.   42 
1    48* 
1    55 
1   62 


250   1  69 


1  75* 
1  82 
1  89 

1  96 

2  021 
09 
16 
23 
294 
36 
43 
50 
564 
63 
70 
77 
834 
90 
97 
04 
10* 
17 
24 
31 
374 
44 
51 
58 
64* 
71 
78 
85 
91* 
98 
05 
12 
18* 
25 
32 
39 
45* 
52 
59 
66 
72* 
79 
86 
93 
994 
06 
13 
20 
26* 
33 
40 
47 
534 
60 
67 
74 
80* 
87 
94 
01 
074 
14 
21 

.  28 
6  34* 
._  6  41 
960  6  48 
970  6  55 
980  6  614 
990  6  68 
1000  6  75 


260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
400 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
580 
570 
580 
590 
600 
610 
620 
630 
640 
650 
660 
670 
680 
690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 


1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1210 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
18^0 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 


6  82 
6  88* 
6  95 
02 
09 
154 
22 
29 
36 
424 
49 
56 
63 
694 
76 
83 
90 
96* 
8  03 
8  10 
8  17 
8  23* 
8  30 
8  37 
8  44 
8  50* 
8  57 
8  64 
8  71 
8  774 
8  84 
8  91 

8  98 

9  04* 
9  11 
9  18 
9  25 
9  31* 
9  38 
9  45 
9  52 
9  58* 
9  65 
9  72 
9  79 
9  85* 
9  92 
9  99 

10  06 
10  124 
10  19 
10  26 
10  33 
10  39* 
10  46 
10  53 
10  60 
10  66* 
10  73 
10  80 
10  87 

10  934 

11  00 


07 

14 

204 

27 

34 


11  41 

11  474 

11  54 

11  61 

11  68 


744 
81 
88 
95 


12  014 
12  08 
12  15 
12  22 
12  284 
12  35 
12  42 
12  49 
12  554 
12  62 
12  69 
12  76 
12  82* 
12  89 

12  96 

13  03 
13  09* 
13  16 
13  23 
13  30 
13  36* 
13  43 
13  50 


2010 

2020 

2030 

2040 

2050 

2060 

2070 

2080 

2090 

2100 

2110 

2120 

2130 

2140 

2150 

2160 

2170 

2180 

2190 

2200 

2210 

2220 

2230 

2240 

2250 

2260 

2270 

2280 

2290 

2300 

2310 

2320 

2330 

2340 

2350 

2360 

2370 

2380 

2390 

2400 

2410 

2420 

2430 

2440 

2450 

2460 

2470 

2480 

2490 

2500 

2510 

2520 

2530 

2540 

2550 

2560 

2570 

2580 

2590 

2600 

2610 

2620 

2630 

2640 

2650 

2660 

2670 

2680 

2690. 

2700 

2710 

2720 

2730. 

2740 

2750 

2760 

2770 

2760 

2790 

2600 

2810 

2820 

2830 

2840 

2850 

2860 

2870 

2880 

2890 

2900 

2910 

2920 

2930 

2940 

2950 

2960 

2970 

2980 

2990 

3000 


13  57 
13  63* 
13  70 
13  77 
13  84 
13  904 

13  97 

14  04 
14  11 
14  174 
14  24 
14  31 
14  38 
14  44* 
14  51 
14  58 
14  65 
14  71* 
14  78 
14  85 
14  92 

14  98* 

15  05 
15  12 
15  19 
15  25  4 
IS  32 
IS  39 
15  46 
IS  524 
IS  59 
15  66 
15  73 
IS  79 J 
IS  86 

15  93 

16  00 
16  064 
16  13 
16  20 
16  27 
16  33* 
16  40 
16  47 
16  54 
16  60* 
16  67 
16  74 
16  81 
16  87* 

16  94 

17  01 
17  08 
17  144 
17  21 
17  28 
17  35 
17  414 
17  48 
17  55 
17  62 
17  684 
17  75 
17  82 
17  89 

17  954 

18  02 
18  09 
18  16 
18  22* 
18  29 
18  36 
18  43 
18  49* 
18  56 
18  63 
18  70 
18  761 
18  83 
18  90 

18  97 

19  034 
19  10 
19  17 
19  24 
19  304 
19  37 
19  44 
19  51 
19  57* 
19  64 
19  71 
19  78 
19  844 
19  91 

19  98 

20  05 
20  114 
20  18 
20  25 


3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
3820 
3830 
3640 
3850 
3860 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 


20  32 

20  384 

20  45 

20  52 

20  59 

20  654 

20  72 

20  79 

20  86 

20  924 

20  99 

21  06 

21  13 

21  194 

21  26 

21  33 

21  40 

21  46* 

21  53 

21  60 

21  67 

21  734 

21  80 

21  87 

21  94 

22  004 

22  07 

22  14 

22  21 

22  27* 

22  34 

22  41 

22  48 

22  54* 

22  61 

22  68 

22  75 

22  81* 

22  88 

22  95 

23  02 

23  084 

23  15 

23  22 

23  29 

23  351 

23  42 

23  49 

23  56 

23  624 

23  69 

23  76 

23  83 

23  89* 

23  96 

24  03 

24  10 

24  164 

24  23 

24  30 

24  37 

24  43* 

24  50 

24  57 

24  64 

24  704 

24  77 

24  84 

24  91 

24  971 

25  04 

25  11 

25  18 

25  24* 

25  31 

25  38 

25  45 

25  514 

25  58 

25  65 

25  72 

25  78* 

25  85 

25  92 

25  99 

26  OS* 

26  12 

26  19 

26  26 

26  32* 

26  39 

26  46 

26  53 

26  594 

26  66 

26  73 

26  80 

26  864 

26  93 

27  00 

4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4660 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4610 
4820 
4630 
4840 
4850 
4660 
4870 
4860 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 


27  07 
27  13* 
27  20 
27  27 
27  34 
27  40* 
27  47 
27  54 
27  61 
27  67* 
27  74 
27  81 
27  88 

27  94* 

28  01 
28  08 
28  IS 
28  21* 
28  28 
28  35 
28  42 
28  481 
28  55 
28  62 
28  69 
28  751 
28  82 
28  89 

28  96 

29  02* 
29  09 
29  16 
29  23 
29  29* 
29  36 
29  43 
29  SO 
29  56* 
29  63 
29  70 
29  77 
29  83* 
29  90 

29  97 

30  04 
30  10* 
30  17 
30  24 
30  31 
30  37* 
30  44 
30  51 
30  58 
30  64* 
30  71 
30  78 
30  85 
30  914 

30  98 

31  05 
31  12 
31  18* 
31  25 
31  32 
31  39 
31  45* 
31  52 
31  59 
31  66 
31  72* 
31  79 
31  86 
31  93 

31  99* 

32  06 
32  13 
32  20 
32  26* 
32  33 
32  40 
32  47 
32  S3* 
32  60 
32  67 
32  74 
32  801 
32  87 

32  94 

33  01 
33  07* 
33   14 
33  21 
33   28 
33   34* 
33  41 
33  48 
33   55 
33  61* 
33  68 
33  75 


10,000  Lbs.  $  67.50 
15,000  "  101.25 
20.000     "        135.00 


25,000  Lbs.  $168.75 
30.000  "  202.50 
35,000     "        236.25 


40,000  Lbs.  $270.00 
45.000  "  303. 7S 
50.000     "       337.50 


THE  DELBRIDGE   CO.     - 

ST.  LOUIS,   MO. 

CQ3n 

100 

ff  p^i°2L^  [flail;  2000 
.209     "  30    "       4)  1  J.fU  Lbs. 

004C 

Lbs. 

1 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03         I       7  Lbs.  .05 

t 

••    .01 

5     "     .03                 8     "     .051 

3 

"     .02 

S     "     .04                 9     "     .06 

10        07 

1010     6  94 

2010  13  82 

3010  20  69 

4010  27  57 

20        14 

1020     7  01 

2020  13  89 

3020  20  76 

4020  27  64 

30       21 

1030     7  08 

2030  13  96 

3030  20  83 

4030  27  71 

40        271 

1040     7  15 

2040  14  021 

3040  20  90 

4040  27  771 

50       34 

1050     7  22 

2050  14  09 

3050  20  97 

4050  27  84 

60       41 

1060     7  29 

2060   14  16 

3060  21   04 

4060  27  91 

70       48 

1070     7  36 

2070  14  23 

3070  21   11 

4070  27  98 

80       55 

1080     7  42) 

2080  14  30 

3080  21   17} 

4080  28  05 

90       62 

1030     7  49 

2090  14  37 

3090  21  24 

4090  28  12 

100       69 

1100     7  56 

2100  14  44 

3100  21  31 

4100  28  19 

110       76 

1110     7  63 

2110  14  51 

3110  21    38 

4110  28  26 

120       821 

1120     7  70 

2120  14  57) 

3120  21  45 

4120  28  321 

130       89 

1130     7  77 

2130  14  64 

3130  21   52 

4130  28  39 

140       96 

1140     7  84 

2140  14  71 

3140  21  59 

4140  28  46 

150   1  03 

1150     7  91 

2150  14  78 

3150  21  66 

4150  28  53 

160  1   10 

1160     7  97* 

2160  14  85 

3160  21   72) 

4160  28  60 

170  1   17 

1170     8  04 

2170  14  92 

3170  21   79 

4170  28  67 

1B0   1  24 

1180     8  11 

2180  14  99 

3180  21   86 

4180  28  74 

190   1  31 

1190     8  18 

2190  15  06 

3190  21  93 

4190  28  81 

200   1   37J 

1210     8  25 

2200  15  12) 

3200  22  00 

4200  28  87) 

210   1  44 

1210     8  32 

2210  15  19 

3210  22  07 

4210  28  94 

220   1  51 

1220     8  39 

2220  15  26 

3220  22  14 

4220  29  01 

230   1  58 

1230     8  46 

2230  15  33 

3230  22  21 

4230  29  08 

240  1  65 

1240     8  524 

2240  15  40 

3240  22  274 

4240  29  15 

250   1   72 

1250     8  59 

2250   15  47 

3250  22  34 

4250  29  22 

260   1   79 

1260     8  66 

2260   15  54 

3260  22  41 

4260  29  29 

270   1  86 

1270     8  73 

2270  15  61 

3270  22  48 

4270  29  36 

280   1  92} 

1280     8  80 

2280  15  67) 

3280  22  55 

4280  29  42} 

290   1  99 

1290     8  87 

2290  15  74 

3290  22  62 

4290  29  49 

300  2  06 

1300     8  94 

2300  15  81 

3300  22  69 

4300  29  56 

310  2  13 

1310     9  01 

2310  15  88 

3310  22  76 

4310  29  63 

320  2  20 

1320     9  07 i 

2320  15  95 

3320  22  824 

4320  29  70 

330  2  27 

1330     9  14 

2330  16  02 

3330  22  89 

4330  29  77 

340  2  34 

1340      9  21 

2340  16  09 

3340  22  96 

4340  29  84 

350  2  41 

1350      9  28 

2350  16  16 

3350  23  03 

4350  29  91 

360  2  47) 

1360     9  35 

2360  16  221 

3360  23   10 

4360  29  971 

370  2  54 

1370     9  42 

2370   16  29 

3370  23  17 

4370  30  04 

380  2  61 

1380     9  49 

2380   16  36 

3380  23  24 

4380  30  11 

390  2  68 

1390     9  56 

2390  16  43 

3390  23  31 

4390  30  18 

400  2  75 

1400     9  621 

2400  16  50 

3400  23  37) 

4400  30  25 

410  2  82 

1410      9  69 

2410  16  57 

3410  23  44 

4410  30  32 

420  2  89 

1420      9  76 

2420  16  64 

3420  23  51 

4420  30  39 

430  2  96 

1430      9  83 

2430  16  71 

3430  23  58 

4430  30  46 

440  3  02* 

1440     9  90 

2440  16  771 

3440  23  65 

4440  30  52} 

450  3  09 

1450     9  97 

2450  16  84 

3450  23  72 

4450  30  59 

460  3  16 

1460  10  04 

2460  16  91 

3460  23  79 

4460  30  66 

470  3  23 

1470  10  11 

2470  16  98 

3470  23  86 

4470  30  73 

480  3  30 

1480  10  17) 

2480  17  05 

3480  23  92) 

4480  30  80 

490  3  37 

1490  10  24 

2490  17  12 

3490  23  99 

4490  30  87 

500  3  44 

1500  10  31 

2500  17  19 

3500  24  06 

4500  30  94 

510  3  51 

1510  10  38 

2510  17  26 

3510  24  13 

4510  31  01 

520  3  57} 

1520  10  45 

2520  17  324 

3520  24  20 

4520  31  071 

530  3  64 

1530  10  52 

2530  17  39 

3530  24  27 

4530  31    14 

540  3  71 

1540  10  59 

2540  17  46 

3540   24  34 

4540  31   21 

550  3  78 

1550   10  66 

2550  17  53 

3550  24  41 

4550  31  28 

560  3  85 

1560  10  72) 

2560  17  60 

3560  24  47} 

4560  31  35 

570  3  92 

1570  10  79 

2570  17  67 

3570  24  54 

4570  31  42 

580  3  99 

1580  10  86 

2580  17  74 

3580  24  61 

4580  31  49 

590  4  06 

1590  10  93 

2590   17  81 

3590  24  68 

4590  31  56 

600  4  12* 

1600  11  00 

2600   17  871 

3600  24  75 

4600  31  62) 

610  4  19 

1610  11  07 

2610  17  94 

3610  24  82 

4610  31  69 

620  4  26 

1620  11   14 

2620  18  01 

3620  24  89 

4620  31   76 

630  4  33 

1630  11  21 

2630  18  08 

3630  24  96 

4630  31  83 

640  4  40 

1640  11  27) 

2640  18  15 

3640  25  C24 

4640  31  90 

650  4  47 

1650  11  34 

2650  18  22 

3650  25  09 

4650  31  97 

660  4  54 

1660  11  41 

2660  18  29 

3660  25  16 

4660  32  04 

670  4  61 

1670  11  48 

2670  18  36 

3670  25  23 

4670  32  11 

680  4  671 

1680  11  55 

2680  18  42) 

3680  25  30 

4680  32  17} 

690  4  74 

1690  11  62 

2690  18  49 

3690   25  37 

4690  32  24 

700  4  81 

1700  11  69 

2700  18  56 

3700  25  44 

4700  32  31 

710  4  88 

1710  11  76 

2710  18  63 

3710  25  51 

4710  32  38 

720  4  95 

1720  11  82) 

2720  18  70 

3720  25  57) 

4720  32  45 

730  5  02 

1730  11  89 

2730  18  77 

3730  25  64 

4730  32  52 

740  5  09 

1740  11  96 

2740  18  84 

3740  25  71 

4740  32  59         ' 

750  5  16 

1750  12  03 

2750  18  91 

3750  25  78 

4750  32  66 

760  5  224 

1760  12  10 

2760  18  974 

3760  25  85 

4760  32  72) 

770  5  29 

1770  12  17 

2770  19  04 

3770   25  92 

4770  32  79 

780  5  36 

1780  12  24 

2780  19  11 

3780  25  99 

4780  32  86 

790  5  43 

1790  12  31 

2790  19  18 

3790  26  06 

4790  32  93 

800  5  50 

1800  12  37) 

2800  19  25 

3800  26  12) 

4800  33  00 

810  5  57 

1810  12  44 

2810  19  32 

3810  26  19 

4810  33  07 

820  5  64 

1820  12  51 

2820  19  39 

3820  26  26 

4820  33  14 

830  5  71 

1830  12  58 

2830  19  46 

3830  26  33 

4830  33  21 

840  5  774 

1840  12  65 

2840  19  521 

3840   26  40 

4840  33  271 

850  5  84 

1850  12  72 

2850  19  59 

3850  26  47 

4850  33  34 

860  5  91 

1860  12  79 

2860  19  66 

3860  26  54 

4860  33  41 

870  5  98 

1870  12  86 

2870  19  73 

3870  26  61 

4870  33  48 

880  6  05 

1880  12  92* 

2880   19  80 

3880  26  67} 

4880  33  55 

890  6  12 

1890  12  99 

2890  19  87 

3890  26  74 

4890  33  62 

900  6  19 

1900  13  06 

2900  19  94 

3900  26  81 

4900  33  69 

910  6  26 

1910  13  13 

2910  20  01 

3910  26  88 

4910  33  76 

920  6  32* 

1920  13  20 

2920  20  071 

3920  26  95 

4920  33  821 

930  6  39 

1930  13  27 

'930  20  14 

3930  27  02 

4930  33  89         . 

940  6  46 

1940  13  34 

2940  20  21 

3940  27  09 

4940  33  96 

950  6  53 

1950  13  41 

2950  20  28 

3950  27  16 

4950  34  03 

960  6  60 

1960  13  47* 

2960  20  35 

3960  27  22} 

4960  34  10 

970  6  67 

1970  13  54 

2970  20  42 

3970  27  29 

4970  34  17 

980  6  74 

1980  13  61 

2980  20  49 

3980  27  36 

4980  34  24 

990  6  81 

1990  13  68 

2990  20  56 

3990  27  43 

4990  34  31 

1000  6  8741 

2000  13  75 

3000  20  621 

4000  27  50 

5000  34  37} 

10,000  Lbs.  $ 

68.75 

25,000  Lbs.  $171,871 

40,000  Lbs.  8275.00 

15.000     " 

103.12} 

30.000     "        206.25 

45.000     "       309.37} 

20.000     " 

137.50         35,000     "       240.62* 

50.000     "       343.75 

THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.    LOUIS,    MO. 


70c  Z 


.42    Per  60  Lbs. 
.224    "    32    " 
.21      "    30    " 


siuosr 


1  Lb. 

2  " 

3  *• 


.01 
.01 
.02 


4  Lbs.  .03 

5  "     .031 

6  "     .04 


7  Lbs. 


OS 
06 
06 


10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 
100 
110 
120 
130 
140 
150  . 
160   1 


170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 


07 
14 
21 
28 
35 
42 
49 
56 
63 
70 
77 
84 
91 
98 
05 
12 
19 
26 
33 
40 
47 
54 
61 
68 


250  1  75 
280  1  82 
270  1  89 
280   1   96 

2 

2 

2 

2 

2 


290 
300 
310 
320 
330 


340  2  38 


350 
360 
370 
380 
390 


45 
52 
59 
66 
73 


400   2   80 


410 
420 
430 
440 


470 
480 
490 
500 


2 

2 

3 

3 

450  3   15 
460  3  22 

3 

3 

3 

3 

510  3  57 
520  3  64 

3 

3 


87 
94 
01 
08 


29 
36 
43 
50 


530 
540 
550 
560 


71 
78 
85 
92 


570  3  99 
580  4  06 

4 

4 

4 

4 

630  4  41 

640  4  48 

4 

4 

4 


590 
600 
610 
620 


650 
660 
670 


13 
20 
27 
34 


55 
62 
69 


680  4  76 


690 
700 
710 
720 
730 
740 
750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 
890 
900 


4  83 
4  90 

4  97 

5  04 
5   11 


5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

.-    6   _ 

910   6   37 

920   6  44 

6 

6 

950  6  65 
960  6  72 
970  6  79 
980  6  86 
990  6  93 
1000  7  00 


18 
25 
32 
39 
46 
53 
60 
67 
74 
81 
88 
95 
02 
09 
16 
23 
30 


930 
940 


51 
58 


1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1089 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1990 
1990 
2000 


7  07 

7  14 

7  21 

7  28 

7  35 

7  42 

7  49 

7  56 

7  63 

7  70 

7  77 

7  84 

7  91 

7  98 

8  05 

8  12 

8  19 

8  26 

8  33 

8  40 

8  47 

8  54 

8  61 

8  68 

8  75 

8  82 

8  89 

8  96 

9  03 

9  10 

9  17 

9  24 

9  31 

9  38 

9  45 

9  52 

9  59 

9  66 

9  73 

9  80 

9  87 

9  94 

10  01 

10  08 

10  15 

10  22 

10  29 

10  36 

10  43 

10  50 

10  57 

10  64 

10  71 

10  78 

10  85 

10  92 

10  99 

11  06 

11  13 

11  20 

11  27 

11  34 

11  41 

11  48 

11  55 

11  62 

11  69 

11  76 

11  83 

11  90 

11  97 

12  04 

12  11 

12  18 

12  25 

12  32 

12  39 

12  46 

12  53 

12  60 

12  67 

12  74 

12  81 

12  88 

12  95 

13  02 

13  09 
13  16 
13  23 
13  30 
13  37 
13  44 
13  51 
13  58 
13  65 
13  72 
13  79 
13  86 

13  93 

14  00 


2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2530 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2650 
2660 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 


14  07 
14  14 
14  21 
14  28 
14  35 
14  42 
14  49 
14  56 
14  63 
14  70 
14  77 
14  84 
14  91 

14  98 

15  05 
15  12 
15  19 
15  26 
15  33 
15  40 
15  47 
15  54 
15  61 
15  68 
IS  75 
15  82 
15  89 

15  96 

16  03 
16  10 
16  17 
16  24 
16  31 
16  38 
16  45 
16  52 
16  59 
16  66 
16  73 
16  80 
16  87 

16  94 

17  01 
17  08 
17  15 
17  22 
17  29 
17  36 
17  43 
17  SO 
17  57 
17  64 
17  71 
17  78 
17  85 
17  92 

17  99 

18  06 
18  13 
18  20 
18  27 
18  34 
18  41 
18  48 
18  55 
18  62 
18  69 
18  76 
18  83 
18  90 

18  97 

19  04 
19  11 
19  18 
19  25 
19  32 
19  39 
19  46 
19  53 
19  60 
19  67 
19  74 
19  81 
19  88 

19  95 

20  02 
20  09 
20  16 
20  23 
20  30 
20  37 
20  44 
20  51 
20  58 
20  65 
20  72 
20  79 
20  86 

20  93 

21  00 


3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
3820 
3830 
3840 
3850 
3860 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
395b 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 


21 

07 

21 

14 

21 

21 

21 

28 

21 

35 

21 

42 

21 

49 

21 

56 

21 

63 

21 

70 

21 

77 

21 

84 

21 

91 

21 

98 

22 

05 

22 

12 

22 

19 

22 

26 

22 

33 

22 

40 

22 

47 

22 

54 

22 

61 

22 

68 

22 

75 

22 

82 

?.?. 

89 

22 

96 

23 

03 

23 

10 

23 

17 

23 

24 

23 

31 

23 

38 

23 

45 

23 

52 

23 

59 

23 

66 

23 

73 

23 

80 

23 

87 

23 

94 

24 

01 

24 

08 

24 

15 

24 

22 

24 

29 

24 

36 

24 

43 

24 

50 

24 

57 

24 

64 

24 

71 

24 

78 

24 

85 

24 

92 

24 

99 

25 

06 

25 

13 

25 

20 

2  5 

27 

25 

34 

za 

41 

25 

48 

25 

55 

25 

62 

25 

69 

25 

76 

zs 

83 

25 

90 

25 

97 

26 

04 

?fi 

11 

26 

18 

2fi 

25 

26 

32 

2fi 

39 

26 

46 

26 

53 

2fi 

60 

2fi 

67 

26 

74 

26 

81 

26 

88 

2fi 

95 

27 

02 

27 

09 

2  7 

16 

27 

23 

27 

30 

27 

37 

27 

44 

27 

51 

27 

58 

27 

65 

27 

72 

27 

79 

27 

86 

27 

93 

28 

OO 

4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4360 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 


28  07 
28  14 
28  21 
28  28 
28  35 
28  42 
28  49 
28  56 
28  63 
28  70 
28  77 
28  84 
28  91 

28  98 

29  05 
29  12 
29  19 
29  26 
29  33 
29  40 
29  47 
29  54 
29  61 
29  68 
29  75 
29  82 
29  89 

29  96 

30  03 
30  10 
30  17 
30  24 
30  31 
30  38 
30  45 
30  52 
30  59 
30  66 
30  73 
30  80 
30  87 

30  94 

31  01 
31  08 
31  IS 
31  22 
31  29 
31  36 
31  43 
31  50 
31  57 
31  64 
31  71 
31  78 
31  85 
31  92 

31  99 

32  06 
32  13 
32  20 
32  27 
32  34 
32  41 
32  48 
32  55 
32  62 
32  69 
32  76 
32  83 
32  90 

32  97 

33  04 
33  11 
33  18 
33  25 
33  32 
33  39 
33  46 
33  S3 
33  60 
33  67 
33  74 
33  81 
33  88 

33  95 

34  02 
34  09 
34  16 
34  23 
34  30 
34  37 
34  44 
34  51 
34  58 
34  65 
34  72 
34  79 
34  86 

34  93 

35  OO 


10,000  Lbs.  $  70.00 
15,000  "  105.00 
20,000      '•         140.00 


25,000  Lbs.  $175.00 
30,000  "  210.00 
35.000      "        245.00 


40.000  Lbs.  $280.00 
45,000  "  315.00 
50.000     '•        350.00 


THE   DELBRIDGE    CO. 


ST.   LOUIS,   MO. 


7Hc 

100 
Lbs. 

.42?    Per  60  Lbs.    1  |f  4  J 
.228      "   32    "         \  1  / 
.211      "   30    "      1  «P  1 1 

L25  5? 

1 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

1        7  Lbs. 

.05 

2 

••    .01 

5     "     .04 

e    •; 

06 

3 

"     .02 

6      "     .04 

1       9     " 

.06 

10       07 

1010     7  20 

2010  14  32 

3010  21  45 

4010  28  57 

20        14 

1020     7  27 

2020  14  39 

3020  21  52 

4020  28  64 

30       21 

1030     7  34 

2030  14  46 

3030  21  59 

4030  28  71 

40       2S) 

1040     7  41 

2040  14  53} 

3040  21   66 

4040  28  78} 

SO       36 

1050     7  48 

2050  14  61 

3050  21   73 

4050  28  86 

80       43 

1060     7  55 

2060   14  68 

3060  21  80 

4060  28  93 

70       SO 

1070     7  62 

2070  14  75 

3070  21  87 

4070  29  00 

80       57 

1080     7  694 

2080  14  82 

3060  21  94} 

4080  29  07 

80       64 

1090     7  77 

2090  14  89 

3090  22  02 

4090  29  14 

100       71 

1100     7  84 

2100  14  96 

3100   22  09 

4100  29  21 

110       78 

1110     7  91 

2110  15  03 

3110  22   16 

4110   29  28 

120       85) 

1120     7  98 

2120  15  10} 

3120  22  23 

4120  29  354 

130       93 

1130     8  05 

2130  15  18 

3130   22  30 

4130  29  43 

140   1  00 

1140     8  12 

2140  15  25 

3140  22  37 

4140  29  50 

150   1  07 

1150     8  19 

2150  15  32 

3150  22  44 

4150  29  57 

160    1   14 

1160     8  26} 

2160  15  39 

3160  22  51} 

4160  29  64 

170   1  21 

1170     8  34 

2170  15  46 

3170  22  59 

4170  29  71 

180   1  28 

1180     8  41 

2180  15  53 

3180  22  66 

4180  29  78 

180   1  35 

1190     8  48 

2190  15  60 

3190  22  73 

4190  29  85 

200    1  42} 

1210     8  55 

2200  15  67} 

3200  22  80 

4200   29  92} 

210    1  50 

1210     8  62 

2210  15  75 

3210  22  87 

4210  30  00 

220    1  57 

1220     8  69 

2220  15  82 

3220  22  94 

'4220  30  07 

230    1  64 

1230     8  76 

2230   15  89 

3230  23  01 

4230  30  14 

240   1  71 

1240      8  83} 

2240  15  96 

3240   23  08} 

4240  30  21 

250   1  78 

1250     8  91 

2250  16  03 

3250  23   16 

4250  30  28 

260   1  85 

1260     8  98 

2260  16  10 

3260   23  23 

4260  30  35 

270    1  92 

1270     9  05 

2270  16  17 

3270  23  30 

4270  30  42 

280   1  99} 

1280     9  12 

2260  16  24} 

3260  23  37 

4280  30  49} 

290  2  07 

1290     9  19 

2290  16  32 

3290  23  44 

4290  30  57 

300  2  14 

1300     9  26 

2500  16  39 

3300  23  51 

4300  30  64 

310   2  21 

1310     9  33 

2310  16  46 

3310  23  58 

4310  30  71 

320  2  28 

1320     9  40} 

2320  16  53 

3320  23  65} 

4320  30  78 

330  2  35 

1330     9  48 

2330  16  60 

3330  23  73 

4330  30  85 

340  2  42 

1340     9  55 

2340  16  67 

3340  23  80 

4340  30  92 

350  2  49 

1350     9  62 

2350  16  74 

3350  23  87 

4350  30  99 

360  2  56( 

1360     9  69 

2360  16  81} 

3360  23  94 

4360  31  06} 

370  2  64 

1370     9  76 

2370   16  89 

3370  24  01 

4370  31   14 

380  2  71 

1360     9  83 

2360  16  96 

3380  24  08 

4380  31   21 

390  2  78 

1390     9  90 

2390  17  03 

3390  24  15 

4390  31  28 

400  2  85 

1400     9  97} 

2400  17  10 

3400  24  221 

4400  31  35 

410   2  92 

1410  10  05 

2410  17  17 

3410  24  30 

4410  31  42 

420  2  99 

1420  10  12 

2420  17  24 

3420  24  37 

4420  31  49 

430  3  06 

1430  10  19 

2430  17  31 

3430  24  44 

4430  31  56 

440  3  13* 

1440  10  26 

2440  17  38} 

3440  24  51 

4440  31  63} 

450  3  21 

1450  10  33 

2450  17  46 

3450  24  58 

4450  31   71 

460  3  28 

1460  10  40 

2460  17  53 

3460  24  65 

4460  31   78 

470  3  35 

1470  10  47 

2470  17  60 

3470  24  72 

4470  31   85 

480  3  42 

1480  10  54} 

2460  17  67 

3480  24  79} 

4480  31   92 

490  3  49 

1490  10  62 

2490  17  74 

3490  24  87 

4490  31   99 

500  3  56 

1500  10  69 

2500  17  81 

3500  24  94 

4500  32  06 

510  3  63 

1510   10  76 

2510  17  88 

3510  25  01 

4510  32   13 

520  3  70} 

1520    10  83 

2520  17  95} 

3520  25  08 

4520  32  204 

530  3  78 

1530   10  90 

2530  18  03 

3530  25  15 

4530  32-28 

540  3  85 

1540  10  97 

2540  18  10 

3540  25  22 

4540  32  35 

550  3  92 

1550  11  04 

2550  18  17 

3550  25  29 

4550  32  42 

560  3  99 

1560  11   11} 

2560  18  24 

3560  25  36} 

4560  32  49 

570  4  06 

1570  11    19 

2570  18  31 

3570  25  44 

4570  32  56 

580  4  13 

1580  11  26 

2580  18  38 

3580  25  51 

4580  32  63 

590  4  20 

1590  11  33 

2590  18  45 

3590  25  58 

4590  32  70 

600  4  274 

1600  11  40 

2600  18  52} 

3600  25  65 

4600   32  77} 

610  4  35 

1610  11  47 

2610  18  60 

3610  25  72 

4610  32  85 

620  4  42 

1620  11  54 

2620  18  67 

3620  25  79 

4620  32  92 

630  4  49 

1630  11  61 

2630  18  74 

3630  25  86 

4630  32  99 

640  4  56 

1640  11  68} 

2640  18  81 

3640  25  93} 

4640  33  06 

650  4  63 

1650  11  76 

2650   18  88 

3650  26  01 

4650  33  13 

660  4  70 

1660  11  83 

2660  18  95 

3660  26  08 

4660  33  20 

670  4  77 

1670  11  90 

2670  19  02 

3670  26  15 

4670  33  27 

680  4  84} 

1680  11  97 

2680  19  09} 

3680  26  22 

4680  33  344 

690  4  92 

1690  12  04 

2690  19  17 

3690  26  29 

4690  33  42 

700  4  99 

1700  12  11 

2700  19  24 

3700  26  36 

4700  33  49 

710  5  06 

1710  12  18 

2710  19  31 

3710  26  43 

4710  33  56 

720  5  13 

1720  12  25} 

2720  19  38 

3720  26  50} 

4720  33  63 

730  5  20 

1730  12  33 

2730  19  45 

3730  26  58 

4730  33  70 

740  5  27 

1740  12  40 

2740  19  52 

3740   26  65 

4740  33  77 

750  5  34 

1750  12  47 

2750  19  59 

3750  26  72 

4750  33  84 

760  5  414 

1760  12  54 

2760  19  66} 

3760   26   79 

4760  33  91} 

770  5  49 

1770  12  61 

2770  19  74 

3770  26  86 

4770  33  99 

780  5  56 

1780  12  68 

2780  19  81 

3780   26  93 

4780  34  06 

790  5  63 

1790  12  75 

2760  19  88 

3790  27  00 

4790  34  13 

000  5  70 

1800  12  82} 

2800  19  95 

3800  27  07} 

4800  34  20 

810  5  77 

1810  12  90 

2810  20  02 

3810  27  15 

4810  34  27 

820  5  84 

1820  12  97 

2820  20  09 

3820  27  22 

4820  34  34 

630  5  91 

1830  13  04 

2830  20  16 

3830  27  29 

4830  34  41 

840  5  98} 

1840  13  11 

2840  20  23} 

3840  27  36 

4840  34  48} 

850  6  06 

1850  13  18 

2850  20  31 

3850  27  43 

4850  34  56 

660  6  13 

1860  13  25 

2860  20  38 

3860  27  50 

4660  34  63 

070  6  20 

1870  13  32 

2870  20  45 

3870  27  57 

4870  34  70 

680  6  27 

1880  13  39} 

2880  20  52 

3880  27  64} 

4880  34.77 

890  6  34 

1890  13  47 

2890  20  59 

3890  27   72 

4890  34  84 

BOO  6  41 

1900  13  54 

2900  20  66 

3900  27  79 

4900  34  91 

B10  6  48 

1910  13  61 

2910  20  73 

3910  27  86 

4910  34  98 

020  6  554 

1920  13  68 

2920  20  804 

3920  27  93 

4920  35  054 

930  6  63 

1930  13  75 

2930  20  88 

3930  28  00 

4930  35  13 

B40  6  70 

1940  13  82 

2940  20  95 

3940  28  07 

4940  35  20 

«50  6  77 

1950  13  89 

2950  21  02 

3950  28  14 

4950  35  27 

960  6  84 

1960  13  96} 

2960  21  09 

3960  28  21} 

4960  35  34 

970  6  91 

1970  14  04 

2970  21   16 

3970  28  29 

4970  35  41 

980  6  98 

1960  14  11 

2980  21  23 

3980  28  36 

4980  35  48 

990  7  05 

1990  14  18 

2990  21  30 

3990  28  43 

4990  35  55 

1000  7  124 

2000  14  25 

3000  21   37} 

4000  28  50 

5000  35  62} 

10,000  Lbs. 

9  71.25 

25,000  Lbs.  $17 

8.124 

40,00 

0  Lbs.  S285.00 

1    15.000      " 

106.874 

30,000     "       21 

3. 75 

45.00 

0     "       320.624 

1    20.000     " 

142.50         35,000     "        24 

9.374 

50.00 

0     "       356.25 

THE    DELBRIDGE    CO.    -    ST.    LOUIS,    MO. 


im 

100 
Lbs. 

.43*    Per  60  Lbs. 
.232      '■'    32    " 
.2175    "    30    ". 

S' 

14 

3 

12000 
1  Lbs. 

1 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

1       7  Lbs.  .05 

2 

••    .01 

5     "     .04 

8     • 

'     .06 

3 

"     .02 

6     "     .04 

9      • 

•     .07 

10 

07    1 

1010 

7  32 

2010  14  57 

3010  21 

82 

4010 

29 

07 

20 

141 

1020 

7   39) 

2020   14  641 

3020   21 

894 

4020 

29 

141 

30 

22 

1030 

7  47 

2030  14  72 

3030   21 

97 

4030 

29 

22 

40 

29 

1040 

7  54 

2040  14  79 

3040  22 

04 

4040 

29 

29 

50 

36    1 

1050 

7  61 

2050   14  86 

3050  22 

11 

4050 

29 

36 

60 

431  ' 

1060 

7  68) 

2060  14  931 

3060  22 

184 
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3820   28   17 

4820 

35  55 

830 

6   12 

1830 

13  50 

2830  20  87 

3830  28  25 

4830 

35  62 

840 

6   19) 

1840 

13  57 

2840  20  944 

3840   28  32 

4840 

35  69) 

850 

6  27 

1850 

13  64 

2850  21  02 

3850  28  39 

4850 

35  77 

860 

6  34 

1860 

13  72 

2860   21   09 

3860  28  47 

4860 

35  84 

870 

6  42 

1870 

13  79 

2870  21   17 

3870  28  54 

4870 

35  92 

880 

6  49 

1880 

13  86i 

2880  21   24 

3880  28  61) 

4880 

35  99 

890 

6  56 

1890 

13  94 

2890   21   31 

3890  28  69 

4890 

36  06 

900 

6  64 

1900 

14  01 

2900  21  39 

3900   28   76 

4900 

36   14 

910 

6  71 

1910 

14  09 

2910  21  46 

3910  28  84 

4910 

36  21 

920 

6  784 

1920 

14   16 

2920  21   534 

3920   28  91 

4920 

36  284 

930 

6  86 

1930 

14  23 

2930  21   61 

3930  28  98 

4930 

36  36 

940 

6  93 

1940 

14  31 

2940  21   68 

3940  29  06 

4940 

36  43 

950 

7  01 

1950 

14  38 

2950   21    76 

3950  29   13  i 

4950 

36  51 

960 

7  08 

1960 

14  45) 

2960  21   83 

3960  29  20) 

4960 

36  58 

970 

7   15 

1970 

14  53 

2970  21   90 

3970  29  28 

4970 

36  65 

980 

7  23 

1980 

14  60 

2980   21   98 

3980  29  35 

4980 

36  73 

990 

7  30 

1990 

14  68 

2990  22  05 

3990  29  43 

4990 

36  80 

1000 

7  374 

2000 

14  75 

3000  22    124 

4000  29  50 

5000 

36  87) 

10,000  Lbs.  ! 

i  73.75     I    25,000  Lbs.  $184 

.37) 

40,000 

Lbs. 

$295.00 

15.000 

110.624    1    30,000     "       221 

.25 

45.000 

f  C 

331.87) 

20,000 

•  I 

147.50     I    35.000     "       25* 

1.124 

50,000 

If 

368.75 

THE    DELBRIDGE    CO.    -    ST.    LOUIS,    MO. 


1E#*  100 

.45    Per  60  Lbs. 

c 

1  [ 

r  ni 

12000 

/DC  Lbs. 

.24      "    32    " 
.224    "    30    " 

5 

\[ 

1.01 

J  Lbs. 

1  Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

I       7  Lbs.  . 

05 

2    "     .014 

5     "     .04 

8 

**          , 

06 

3    "'     .02 

6      "     .044 

1       9 

*'          , 

07 

10       074 

1010     7  574 

2010  15  074 

3010  22 

574 

4010 

30  074 

20        15 

1020     7  65 

2020   15  15 

3020   22 

65 

4020 

30   15 

30       22} 

1030     7  724 

2030   15  224 

3030   22 

72) 

4030 

30  224 

40       30 

1040     7  80 

2040   15  30 

3040   22 

80 

4040 

30  30 

SO        371 

1050     7  874 

2050   15  374 

3050   22 

87) 

4050 

30  374 

60       45 

1060     7  95 

2060   15  45 

3060   22 

95 

4060 

30  45 

70        524 

1070     8  024 

2070   15  524 

3070  23 

024 

4070 

30  524 

80        60 

1080     8   10 

2080   15  60 

3080  23 

10 

4080 

30  60 

90        674 

1090     8   174 

2090   15  674 

3090  23 

17} 

4090 

30  674 

100        75 

1100     8  25 

2100   15  75 

3100  23 

25 

4100 

30  75 

110       824 

1110     8  324 

2110   15  824 

3110  23 

324 

4110 

30  824 

120       90 

1120     8  40 

2120   15  90 

3120  23 

40 

4120 

30  90 

130       974 

1130     8  474 

2130  15  974 

3130  23  47} 

4130 

30  974 

140  1   05 

1140     8  55 

2140  16  05 

3140  23 

55 

4140 

31   05 

150   1    124 

1150     8  624 

2150  16  124 

3150  23 

62} 

4150 

31    124 

160   1   20 

1160      8   70 

2160  16  20 

3160  23 

70 

4160 

31    20 

170   1   274 

1170     8  774 

2170  16  274 

3170  23 

77) 

4170 

31   274 

180   1  35 

1180     8  85 

2180   16  35 

3180  23 

85 

4180 

31   35 

190    1   424 

1190     8  924 

2190   16  424 

3190   23 

92) 

4190 

31  424 

200   1   50 

1200     9  00 

2200   16  50 

3200   24 

00 

4200 

31   50 

210   1   574 

1210     9  074 

2210  16  574 

3210   24 

074 

4210 

31   574 

220   1   65 

1220     9  15 

2220  16  65 

3220   24 

15 

4220 

31    65 

230   1   724 

1230     9  224 

2230   16  724 

3230   24 

22) 

4230 

31    724 

240   1   80 

1240     9  30 

2240    16  80 

3240   24 

30 

4240 

31   80 

250   1   874 

1250     9  374 

2250   16  874 

3250  24 

374 

4250 

31    874 

260   1   95 

1260     9  45 

2260    16  95 

3260   24 

45 

4260 

31    95 

270  2  024 

1270     9  524 

2270   17  024 

3270   24 

524 

4270 

32  024 

280  2   10 

1280     9  60 

2280  17   10 

3280   24 

60 

4280 

32   10 

290  2  174 

1290     9  674 

2290   17   174 

3290   24 

67) 

4290 

32  174 

300  2  25 

1300     9  75 

2300   17  25 

3300   24 

75 

4300 

32  25 

310  2  324 

1310     9  824 

2310    17   324 

3310   24 

82) 

4310 

32  324 

320  2  40 

1320     9  90 

2320   17  40 

3320  24 

90 

4320 

32  40 

330  2  474 

1330     9  974 

2330   17  474 

3330  24 

97} 

4330 

32  474 

340  2  55 

1340   10  05 

2340   17  55 

3340  25 

05 

4340 

32  55 

350  2  624 

1350  10   124 

2350   17  624 

3350  25 

12) 

4350 

32   62} 

360  2  70 

1360   10  20 

2360   17  70 

3360  25 

20 

4360 

32   70 

370  2  774 

1370   10  274 

2370   17  774 

3370  25 

274 

4370 

32   774 

380  2  85 

1380   10  35 

2380   17  85 

3380  25 

35 

4380 

32   85 

390  2  924 

1390  10  424 

2390    17  924 

3390  25 

424 

4390 

32  924 

400  3  OO 

1400  10  50 

2400    18  00 

3400  25 

50 

4400 

33  00 

410  3  074 

1410  10  574 

2410   18  074 

3410  25 

57) 

4410  33  074 

420  3   15 

1420  10  65 

2420   18   15 

3420  25 

65 

4420 

33   IS 

430  3  224 

1430  10  724 

2430    18  224 

3430  25 

724 

4430 

33   224 

440  3  30 

1440    10  80 

2440    18  30 

3440  25 

80 

4440 

33   30 

450  3  374 

1450  10  874 

2450   18  374 

3450   25 

874 

4450 

33  374 

460  3  45 

1460   10  95 

2460    18  45 

3460   25 
3470   26 

95 

4460 

33  45 

470  3  524 

1470   11   024 

2470   18   52* 

02) 

4470 

33  52} 

480  3  60 

1480   11    10 

2480  18  60 

3480   26 

10 

4480 

33  60 

490  3  674 

1490   11    174 

2490    18   67) 

3490   26 

174 

4490 

33  674 

500  3  75 

1500   11   25 

2500   18  75 

3500   26 

25 

4500 

33  75 

510  3  824 

1510   11   324 

2510   18  821 

3510  26 

324 

4510 

33  824 

520  3  90 

1520   11   40 

2520   18  90 

3520   26 

40 

4520 

33  90 

530  3  974 

1530   11   474 

2530   18  971 

3530   26 

474 

4530 

33  974 

540  4  05 

1540   11   55 

2540    18   OS 

3540   26 

55 

4540 

34  05 

550  4  124 

1550   11   62) 

2550    19    121 

3550   26 

624 

4550 

34    124 

560  4  20 

1560   11   70 

2560    19   20 

3560   26 

70 

4560 

34   20 

570  4  274 

1570   11   771 

2570    19  274 

3570   26 

774 

4570 

34   274 

580  4  35 

1580  11   85 

2580    19   35 

3580   26 

85 

4580 

34   35 

590  4  424 

1590   11   924 

2590    19  421 

3590   26 

924 

4590 

34  424 

600  4  50 

1600  12  00 

2600    19  50 

3600   27 

00 

4600 

34   50 

610  4  574 

1610   12  074 

2610   19  S74 

3610   27 

074 

4610 

34   574 

620  4  65 

1620   12  15 

2620   19  65 

3620  27 

15 

4620 

34  65 

630  4  724 

1630   12  224 

2630   19  724 

3630  27 

224 

4630 

34   724 

640  4  80 

1640   12  30 

2640   19  80 

3640   27 

30 

4640 

34  80 

650  4  874 

1650   12  374 

2650    19  874 

3653  27 

374 

4650 

34  874 

660  4  95 

1660   12  45 

2660    19   95 

3660   27 

45 

4660 

34  95 

670  5  024 

1670   12  524 

2670   20  024 

3670   27 

524 

4670 

35   02% 

680  5   10 

1680   12  60 

2680  20   10 

3680  27 

60 

4680 

35  10 

690  5   174 

1690   12  674 

2690   20    174 

3690   27 

674 

4690 

35   174 

700  5  25 

1700    12   75 

2700   20  25 

3700   27 

75 

4700 

35   25 

710  5  324 

1710    12  824 

2710  20  324 

3710   27 

824 

4710 

35  32} 

720  5  40 

1720   12  90 

2720  20  40 

3720   27 

90 

4720 

35  40 

730  5  474 

1730    12  974 

2730  20  474 

3730   27 

97) 

4730 

35  474 

740  5  55 

1740   13  05 

2740  20  55 

3740   28 

05 

4740 

35   55 

750  5  624 

1750  13  124 

2750  20  624 

3750   28 

124 

4750 

35  624 

760  5  70 

1760   13  20 

2760  20  70 

3760   28 

20 

4760 

35   70 

770  5  774 

1770  13  274 

2770  20  774 

3770  28 

27) 

4770 

35   774 

780  5  85 

1780   13  35 

2780  20  85 

3780  28 

35 

4780 

35  85 

790  5  924 

1790   13  424 

2790  20  92) 

3790   28 

424 

4790 

35  924 

800  6  OO 

1800   13  50 

2800   21   00 

3800   28 

50 

4800 

36  00 

810  6  074 

1810  13  574 

2810  21  074 

3810   28 

574 

4810 

36  074 

820  6  15 

1820    13  65 

2820  21    15 

3820   28 

65 

4820 

36  15 

830  6  224 

1630   13  724 

2830  21   224 

3830   28 

724 

4830 

36  224 

840  6  30 

1840   13  80 

2840  21   30 

3840   28 

80 

4840 

36  30 

850  6  374 

1850   13  874 

2850  21   37) 

3850   28 

874 

4850 

36  374 

860  6  45 

1660   13  95 

28S0  21  45 

3660   28 

95 

4860 

36  45 

870  6  524 

1870   14  024 

2870  21    524 

3870   29 

024 

4870 

36   524 

880  6  60 

1880   14  10 

2880   21    60 

3880   29 

10 

4880 

36  60 

890  6  674 

1890   14  174 

2890   21    674 

3890  29 

174 

4890   36   674 

900  6  75 

1900  14  25 

2900   21    75 

3900   29 

25 

4900 

36  75 

910  6  824 

1910  14  324 

2910   21    824 

3910  29 

324 

4910 

36   624 

920  6  90 

1920  14  40 

2920   21    90 

3920   29 

40 

4920 

36  90 

930  6  974 

1930  14  474 

2930   21    974 

3930   29 

474 

4930 

36  974 

940  7  05 

1940   14  55 

2940   22  05 

3940   29 

55 

4940 

37  05 

950  7   124 

1950  14  624 

2950  22  124 

3950  29 

624 

4950 

37    124 

960  7  20 

1960  14  70 

2960  22   20 

3960  29 

70 

4960 

37  20 

970  7  274 

1970  14  774 

2970  22  274 

3970  29 

77) 

4970 

37   274 

980  7  35 

1980    14  85 

2980  22  35 

3980   29 

85 

4980 

37   35          1 

990  7  424 

1990  14  924 

2990  22  424 

3990  29 

92) 

4990   37  424 

1000  7  50 

2000    IS  00 

3000   22   50 

4000  30 

00 

5000 

37   50 

.ooo 

Lbs.  S300.00 

10,000  Lbs. 

$   75.00 

13.UUU    LU5.    91B 

7.50 

wu 

15.000     "        112.S0 

30.000     ' '        22 

5.00 

45.000 

■* 

337.50 

20.000     "        150.00 

35.000     "        26 

2.50 

50.000 

375.00 
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76ic 

100 
Lbs. 

.45|  Per  60  Lbs. 
.244    "    32    " 
.221    "    30    '! 

j>  1 3.Z3  Lbs. 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

I       7  Lbs.  .05 

2 

"     .02 

5     "     .04 

8     "     .06 

3 

"     .02 

6      "     .05 

9      "     .07 

10       08 

1010     7  70 

2010   15  33 

3010  22  95 

4010  30  58 

20        15 

1020     7  78 

2020  15  40 

3020  23  03 

4020  30  65 

30       23 

1030     7  85 

2030  15  48 

3030  23  10 

4030  30  73 

40       30) 

1040     7  93 

2040  15  55} 

3040  23   18 

4040  30  80} 

SO       38 

1050     8  01 

2050  15  63 

3050  23  26 

4050  30  88 

60       46 

1060     8  08 

2060  15  71 

3060   23  33 

4060  30  96 

70       53 

1070     8  16 

2070  15  78 

3070  23  41 

4070  31  03 

80       61 

1080     8  23} 

2080  15  86 

30B0  23  48} 

4080  31    11 

90       69 

1090     8  31 

2090  15  94 

3090   23  56 

4090  31    19 

100       76 

1100     8  39 

2100  16  01 

3100  23  64 

4100  31   26 

110       84 

1110     8  46 

2110  16  09 

3110  23  71 

4110  31  34 

120       911 

1120     8  54 

2120  16  16} 

3120  23   79 

4120  31  41} 

130       99 

1130     8  62 

2130  16  24 

3130  23  87 

4130  31  49 

140  1  07 

1140     8  69 

2140   16  32 

3140  23  94 

4140  31  57 

150  1    14 

1150     8  77 

2150   16  39 

3150  24  02 

4150  31  64 

160  1  22 

1160     8  84} 

2160  16  47 

3160  24  09} 

4160  31   72 

170  1  30 

1170     8  92 

2170  16  55 

3170  24  17 

4170  31  80 

180  1   37 

1180     9  00 

2180  16  62 

3160  24  25 

4180  31  87 

130   1  45 

1190      9  07 

2190  16  70 

3190  24  32 

4190  31  95 

200  1   52} 

1200     9  15 

2200    16  77} 

3200   24  40 

4200  32  02} 

210  1  60 

1210     9  23 

2210   16  85 

3210  24  48 

4210  32  10 

220  1  68 

1220     9  30 

2220   16  93 

3220  24  55 

4220  32   18 

230  1   75 

1230     9  38 

2230  17  00 

3230  24  63 

4230  32  25 

240  1   83 

1240     9  45} 

2240   17  08 

3240  24  70} 

4240  32  33 

250  1  91 

1250     9  53 

2250   17  16 

3250   24  78 

4250  32  41 

260  1  98 

1260     9  61 

2260   17  23 

3260  24  86 

4260  32  48 

270  2  06 

1270     9  68 

2270  17  31 

3270  24  93 

4270  32  56 

280  2   13! 

1280     9  76 

2280   17  38} 

3280  25  01 

4280  32  63} 

230  2  21 

1290     9  84 

2290  17  46 

3290  25  09 

4290  32  71 

300  2  29 

1300     9  91 

2300  17  54 

3300  25  16 

4300  32  79 

310  2  36 

1310     9  99 

2310  17  61 

3310  25  24 

4310  32  86 

320  2  44 

1320  10  06} 

2320  17  69 

3320  25  31} 

4320  32  94 

330  2  52 

1330  10  14 

2330   17  77 

3330  25  39 

4330  33  02 

340  2  59 

1340  10  22 

2340  17  84 

3340  25  47 

4340  33  09 

350  2  67 

1350  10  29 

2350  17  92 

3350  25  54 

4350  33  17 

360  2  74} 

1360  10  37 

2360  17  99} 

3360  25  62 

4360  33  24} 

370  2  82 

1370  10  45 

2370  18  07 

3370  25  70 

4370  33  32 

380  2  90 

1380  10  52 

2380  18  15 

3380  25  77 

4380  33  40 

390  2  97 

1390  10  60 

2390   18  22 

3390  25  85 

4390  33  47 

400  3  05 

1400    10  67} 

2400  18  30 

3400  25  92} 

4400  33  55 

410  3  13 

1410  10  75 

2410  18  38 

3410  26  00 

4410  33  63 

420  3  20 

1420  10  83 

2420  18  45 

3420  26  08 

4420  33   70 

430  3  28 

1430  10  90 

2430  18  53 

3430  26  15 

4430  33  78 

440  3  35} 

1440  10  98 

2440  18  60} 

3440  26  23 

4440  33  85} 

450  3  43 

1450  11  06 

2450  18  68 

3450  26  31 

4450  33  93 

460  3  51 

1460  11   13 

2460  18  76 

3460  26  38 

4460  34  01 

470  3  58 

1470  11  21 

2470  18  83 

3470  26  46 

4470  34  08 

480  3  66 

1480  11   28 i 

2480  18  91 

3480  26  53} 

4480  34  16 

490  3  74 

1490  11   36 

2490  18  99 

3490  26  61 

4490  34  24 

500  3  81 

1500  11  44 

2500   19  06 

3500  26  69 

4500  34  31 

510  3  89 

1510  11  51 

2510  19  14 

3510  26  76 

4510  34  39 

520  3  96} 

1520  11  59 

2520  19  21} 

3520   26  84 

4520  34  46} 

530  4  04 

1530   11  67 

2530  19  29 

3530  26  92 

4530  34  54 

540  4  12 

1540  11   74 

2540  19  37 

3540  26  99 

4540  34  62 

550  4  19 

1550  11  82 

2550  19  44 

3550  27  07 

4550  34  69 

560  4  27 

1560  11  89} 

2560  19  52 

3560  27   14} 

4560  34  77 

570  4  35 

1570  11  97 

2570   19  60 

3570  27   22 

4570  34  85 

580  4  42 

1580  12  05 

2580  19  67 

3580  27  30 

4580  34  92 

590  4  50 

1590  12  12 

2590   19  75 

3590  27  37 

4590  35  00 

600  4  57} 

1600    12  20 

2600   19  82} 

3600  27  45 

4600  35  07} 

610  4  65 

1610   12  28 

2610   19  90 

3610  27  53 

4610  35  15 

620  4  73 

1620  12  35 

2620  19  98 

3620  27  60 

4620  35  23 

630  4  80 

1630  12  43 

2630  20  05 

3630  27  68 

4630  35  30 

640  4  88 

1640  12  SOi 

2640  20   13 

3640  27   75} 

4640  35  38 

650  4  96 

1650  12  58 

2650  20  21 

3650  27  83 

4650  35  46 

660  5  03 

1660  12  66 

2660  20  28 

3660  27   91 

4660  35  53 

670  5  11 

1670  12  73 

2670  20  36 

3670  27  98 

4670  35  61 

680  5  18} 

1680  12  81 

2680  20  43} 

3680  28  06 

4680  35  68} 

690  5  26 

1690  12  89 

2690  20  51 

3690  28  14 

4690  35  76 

700  5  34 

1700   12  96 

2700  20  59 

3700  28  21 

4700  35  84 

710  5  41 

1710    13  04 

2710  20  66 

3710  28  29 

4710  35  91 

720  5  49 

1720   13  11} 

2720  20  74 

3720  28  36} 

4720  35  99 

730  5  57 

1730  13  19 

2730  20  82 

3730  28  44 

4730  36  07 

740  5  64 

1740  13  27 

2740  20  89 

3740  28  52 

4740  36  14 

750  5  72 

1750  13  34 

2750  20  97 

3750  28  59 

4750  36  22 

760  5  79} 

1760   13  42 

2760  21  04} 

3760  28  67 

4760  36  29} 

770  5  87 

1770  13  50 

2770  21   12 

3770  28  75 

4770  36  37 

780  5  95 

1780  13  57 

2780  21  20 

3780  28  82 

4780  36  45 

790  6  02 

1790  13  65 

2790  21  27 

3790  28  90 

4790  36  52 

800  6  10 

1800  13  72} 

2800  21  35 

3800  28  97} 

4800  36  60 

810  6  18 

1810  13  80 

2810  21  43 

3810  29  05 

4810  36  68 

820  6  25 

1820  13  88 

2820  21  50 

3820  29  13 

4820  36  75 

830  6  33 

1830  13  95 

2830  21  58 

3830  29  20 

4830  36  83 

840  6  40} 

1840  14  03 

2840  21  65} 

3840  29  28 

4840  36  90} 

650  6  48 

1850  14  11 

2850  21  73 

3850  29  36 

4850  36  98 

860  6  56 

1860  14  18 

2860  21  81 

3860  29  43 

4860  37  06 

870  6  63 

1870  14  26 

2870  21  88 

3870  29  51 

4870  37  13 

880  6  71 

1880  14  33} 

2680  21  96 

3880  29  58} 

4880  37  21 

890  6  79 

1890  14  41 

2890  22  04 

3890  29  66 

4890  37  29 

900  6  86 

1900  14  49 

2900  22  11 

3900  29   74 

4900  37  36 

910  6  94 

1910  14  56 

2910  22  19 

3910  29  81 

4910  37  44 

920  7  01} 

1920  14  64 

2920  22  26} 

3920  29  89 

4920  37  51} 

930  7  09 

1930  14  72 

2930  22  34 

3930  29  97 

4930  37  59 

940  7   17 

1940   14  79 

2940  22  42 

3940  30  04 

4940  37  67 

950  7  24 

1950  14  87 

2950  22  49 

3950  30  12 

4950  37  74 

960  7  32 

1960  14  94} 

2960  22  57 

3960  30  19} 

4960  37  82 

970  7  40 

1970  15  02 

2970  22  65 

3970  30  27 

4970  37  90 

980  7  47 

19B0  15  10 

2980  22  72 

3980  30  35 

4980  37  97 

990  7  55 

1990  15  17 

2990  22  80 

3990  30  42 

4990  38  05 

1000  7  62} 

2000  15  25 

3000  22   87} 

1    4000  30  50 

5000  38  12} 

10,000  Lbs. 

$  76.25           2 

3,000  Lbs.  $19 

0.62} 

40,000 

Lbs.  $305.00 

15.000     '* 

114.374         3 

9,000     "       22 

8.75 

45,000 

343.12} 

20,000     " 

152.50           3 

5,000     *'        26 

6.87} 

50.000 

"        381.25 

THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.    LOUIS,    MO. 


"Ill  m. 

100 

.464    Per  60  Lbs. 

(ME 

Efl2000 

Ilk 

Lbs. 

.248      "    32    " 
.23i      "    30    " 

515 

.DlJLbs 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

|       7  Lbs.  .05 

2 

"     .02 

5     "     .04 

8      "     .06 

3 

"     .02 

6      •*     .05 

9      "     .07 

10       08 

1010      7   83 

2010   15  58 

3010  23  33 

4010  31   08 

20      is; 

1020      7   904 

2020   15  654 

3020  23  404 

4020  31    154 

30       23 

1030      7   98 

2030   15  73 

3030   23  48 

4030  31   23 

40       31 

1040      8  06 

2040   15  81 

3040  23  56 

4040  31   31 

50       39 

1050      8    14 

2050   15  89 

3050  23  64 

4050   31    39 

60       46* 

1060      8   214 

2060    15  964 

3060  23  714 

4060   31    464 

70       54 

1070      8   29 

2070   16  04 

3070   23   79 

4070  31   54 

80       62 

1080      8  37 

20B0    16    12 

3080   23  87 

4080  31    62 

90        70 

1090      8  45 

2090    16   20 

3090   23   95 

4090   31    70 

100        771 

1100      8   524 

2100    16  274 

3100  24  024 

4100  31   774 

110        85 

1110      8   60 

2110  16  35 

3110  24   10 

4110  31   85 

120        93 

1120      8  68 

2120  16  43 

3120   24    18 

4120  31    93 

130  1   01 

1130      8   76 

2130   16  51 

3130  24   26 

4130  32  01 

140   1   08.; 

1140      8   834 

2140  16  584 

3140  24  33) 

4140  32  08) 

150   1    16 

1150      8   91 

2150  16  66 

3150  24  41 

4150  32   16 

160   1   24 

1160      6  99 

2160   16  74 

3160  24  49 

4160  32  24 

170  1   32 

1170     9   07 

2170    16  82 

3170  24  57 

4170  32  32 

180  1   39i 

1180      9   144 

2180   16  891 

3180  24  644 

4180  32  394 

190  1   47 

1190     9  22 

2190  16  97 

3190  24  72 

4190  32  47 

200  1   55 

1200     9  30 

2200   17  05 

3200   24  80 

4200  32  55 

210  1   63 

1210     9  38 

2210   17   13 

3210   24  88 

4210  32  63 

220   1    70J 

1220     9  454 

2220   17  204 

3220   24  95) 

4220  32  70) 

230   1   78 

1230     9  53 

2230   17  28 

3230   25  03 

4230  32  78 

240   1   86 

1240      9   61 

2240   17  36 

3240  25    11 

4240  32  86 

250   1   94 

1250      9   69 

2250   17  44 

3250   25    19 

4250   32  94 

260  2  01 4 

1260     9   764 

2260   17  514 

3260   25   26) 

4260  33  01) 

270  2  09 

1270     9  84 

2270   17  59 

3270   25   34 

4270  33  09 

280  2   17 

1280     9  92 

2280   17  67 

3280   25  42 

4280  33   17 

290  2  25 

1290  10  00 

2290   17  75 

3290   25   50 

4290  33  25 

300  2  324 

1300  10  074 

2300    17  824 

3300  25  574 

4300  33  324 

310  2  40 

1310  10   15 

2310    17   90 

3310  25  65 

4310  33  40 

320  2  48 

1320  10  23 

2320   17  98 

3320  25  73 

4320  33  48 

330  2  56 

1330  10  31 

2330   18  06 

3330  25  81 

4330  33  56 

340  2  634 

1340  10  384 

2340   18   134 

3340   25  884 

4340  33  634 

350  2  71 

1350  10  46 

2350   18  21 

3350  25  96 

4350  33  71 

360  2  79 

1360   10  54 

2360   18  29 

3360   26  04 

4360   33   79 

370  2  87 

1370  10  62 

2370  18  37 

3370  26   12 

4370  33  87 

380  2  944 

1380  10  694 

2380   18  444 

3380   26    194 

4380  33  944 

390  3  02 

1390   10  77 

2390   18  52 

3390   26  27 

4390   34  02 

400  3  10 

1400  10  85 

2400   18  60 

3400  26  35 

4400  34   10 

410  3  18 

1410  10  93 

2410   18  68 

3410  26  43 

4410  34   18 

420  3  254 

1420  11   004 

2420   18  754 

3420   26   50) 

4420  34  254 

430  3  33 

1430  11   08 

2430   18  83 

3430   26   58 

4430  34  33 

440  3  41 

1440  11    16 

2440   18  91 

3440   26  66 

4440   34  41 

450  3  49 

1450  11   24 

2450   18  99 

3450   26   74 

4450   34  49 

460  3  564 

1460  11   314 

2460    19  064 

3460   26   814 

4460   34   564 

470  3  64 

1470  11   39 

2470  19  14 

3470   26  89 

4470  34  64 

480  3  72 

1480   11   47 

2480   19  22 

3480   26  97 

4480  34  72 

490  3  80 

1490  11   55 

2490   19  30 

3490  27   05 

4490  34  80 

500  3  874 

1500   11   624 

2500   19  374 

3500  27    124 

4500  34  874 

510  3  95 

1510  11   70 

2510   19  45 

3510  27   20 

4510  34  95 

520  4  03 

1520  11   78 

2520   19  53 

3520  27   28 

4520   35  03 

530  4  11 

1530  11   86 

2530   19  61 

3530  27  36 

4530  35   11 

540  4  18i 

1540  11   934 

2540   19  684 

3540  27  43) 

4540   35    184 

550  4  26 

1550   12  01 

2550  19  76 

3550  27  51 

4550  35  26 

560  4  34 

1560  12  09 

2560   19  84 

3560   27   59 

4560  35  34 

570  4  42 

1570  12   17 

2570  19  92 

3570  27   67 

4570  35  42 

580  4  49) 

1580  12  244 

2580   19  994 

3580  27   74) 

4580  35  494 

590  4  57 

1590  12  32 

2590  20  07 

3590   27   82 

4590   35   57 

600  4  65 

1600   12  40 

2600  20  15 

3600   27   90 

4600  35  65 

610  4  73 

1610  12  48 

2610  20  23 

3610   27   98 

4610  35  73 

620  4  804 

1620  12  554 

2620  20  304 

3620   28  054 

4620  35  804 

630  4  88 

1630  12  63 

2630  20  38 

3630   28    13 

4630   35   88 

640  4  96 

1640   12  71 

2640  20  46 

3640  28   21 

4640   35  96 

650  5  04 

1650   12  79 

2650  20  54 

3650  28  29 

4650   36   04 

660  5  114 

1660   12  864 

2660  20  614 

3660  28  36) 

4660   36    11) 

670  5  19 

1670  12  94 

2670  20  69 

3670  28  44 

4670  36   19 

680  5  27 

1680    13   02 

2680  20  77 

3680  28  52 

4680   36   27 

690  5  35 

1690   13  10 

2690  20  85 

3690  28  60 

4690   36  35 

700  5  42J 

1700  13  174 

2700  20  924 

3700  28  674 

4700   36  42) 

710  5  50 

1710  13  25 

2710  21   00 

3710  28  75 

4710   36   50 

720  5  58 

1720  13  33 

2720  21   08 

3720  28  83 

4720  36  58 

730  5  66 

1730  13  41 

2730  21    16 

3730  28  91 

4730   36  66 

740  5  734 

1740  13  484 

2740  21   234 

3740   28   984 

4740  36  73) 

750  5  81 

1750  13  56 

2750  21   31 

3750  29  06 

4750   36  81 

760  5  89 

1760   13   64 

2760  21   39 

3760   29    14 

4760   36  89 

770  5  97 

1770  13  72 

2770  21  47 

3770  29   22 

4770  36  97 

760  6  044 

1780  13  794 

2780  21   544 

3780  29   29) 

4780  37  044 

790  6  12 

1790  13  87 

2790  21   62 

3790  29  37 

4790   37    12 

600  6  20 

1800  13  95 

2800   21    70 

3800   29  45 

4800   37    20 

810  6  28 

1810  14  03 

2810  21   78 

3810  29  53 

4810   37   28 

820  6  354 

1820  14   104 

2620   21    854 

3820  29  60) 

4820   37   354 

630  6  43 

1830    14    18 

2830   21    93 

3630   29   68 

4830   37  43 

840  6  51 

1B40    14  26 

2840  22  01 

3840   29   76 

4840   37   51 

850  6  59 

1850   14  34 

2850  22  09 

3850  29  84 

4850  37  59 

860  6  664 

1860   14  414 

2860  22   164 

3860  29  914 

4660  37  664 

670  6  74 

1870   14  49 

2870  22  24 

3870  29  99 

4870   37   74 

880  6  82 

I860   14  57 

2880  22  32 

3880  30  07 

4860   37   82 

890  6  90 

1890  14  65 

2890  22  40 

3890  30    15 

4890   37   90 

900  6  974 

1900  14  724 

2900  22  474 

3900  30   221 

4900   37   974 

910  7  05 

1910  14  80 

2910  22  55 

3910  30   30 

4910   38   05 

920  7  13 

1920    14  88 

2920  22  63 

3920   30  38 

4920   38   13 

930  7  21 

1930   14  96 

2930   22   71 

3930  30  46 

4930  38  21 

940  7  284 

1940  15  034 

2940  22  784 

3940  30  53) 

4940   38   28) 

950  7  36 

1950  15  11 

2950   22  86 

3950  30  61 

4950  38  36 

960  7  44 

1960   15  19 

2960  22  94 

3960  30  69 

4960   38  44 

970  7  52 

1970  15  27 

2970  23  02 

3970  30  77 

4970   38   52 

960  7  594 

1980  15  344 

2980  23  094 

3980  30  84) 

4980   38  594 

990  7  67 

1990   15  42 

2990  23   17 

3990  30  92 

4990  38  67 

1000  7  75 

2000   15  50 

3000  23  25 

4000  31   00 

5000   38   75 

1    10.000  Lbs. 

8  77.50 

25.000  Lbs.  $19: 

1.75 

40.000 

Lbs.  $310.00 

1    15,000     " 

116.25 

30.000     • '        23' 

!.50 

45.000 

"        348.75 

1    20.000     " 

155.00 

35.000     "        27 

.25 

50.000 

"        387.50 

THE    DELBRIDGE    CO.    -     ST.    LOUIS,    MO. 


78!c 

100 
Lbs. 

.47i    Per  60  Lbs. 
.252      "    32    " 
.238      "    30    " 

<ME  IE  2000 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03        1       7  Lbs.  .06 

2 

"     .02 

5     "     .04                8     "     .06 

3 

"     .02 

6     "     .05                9     "     .07 

10       08 

1010     7  95 

2010  15  83 

3010  23  70 

4010  31  58 

20        16 

1020     8  03 

2020  15  91 

3020  23  78 

4020  31  66 

30       24 

1030     8  11 

2030  15  99 

3030  23  86 

4030  31   74 

40        314 

1040     8  19 

2040  16  06} 

3040  23  94 

4040  31   81} 

50       39 

1050     8  27 

2050  16  14 

3050  24  02 

4050  31  89 

60       47 

1060     8  35 

2060  16  22 

3060  24   10 

4060  31  97 

70       55 

1070     8  43 

2070  16  30 

3070  24   18 

4070  32  05 

80        63 

1080     8  501 

2080  16  38 

3080  24  25} 

4080  32  13 

90        71 

1090     8  58 

2090  16  46 

3090  24  33 

4090  32  21 

100        79 

1100      8   66 

2100  16  54 

3100  24  41 

4100  32  29 

110       87 

1110      8   74 

2110   16  62 

3110  24  49 

4110  32  37 

120        94J 

1120      8  82 

2120  16  694 

3120  24  57 

4120  32  44} 

130   1   02 

1130      8  90 

2130  16  77 

3130  24  65 

4130  32  52 

140  1    10 

1140      8  98 

2140  16  85 

3140  24  73 

4140  32  60 

150   1   18 

1150     9  06 

2150  16  93 

3150  24  81 

4150  32  68 

160  1  26 

1160     9  134 

2160   17  01 

3160  24  88} 

4160  32  76 

170  1  34 

1170     9  21 

2170  17  09 

3170  24  96 

4170  32  84 

180   1  42 

1180     9  29 

2180  17  17 

3180  25  04 

4180  32  92 

190   1  50 

1190     9  37 

2190   17  25 

3190  25  12 

4190  33  00 

200  1   57$ 

1200     9  45 

2200  17  32} 

3200  25  20 

4200  33  07} 

210   1   65 

1210     9  53 

2210  17  40 

3210  25  28 

4210  33  15 

220   1   73 

1220     9  61 

2220  17  48 

3220  25  36 

4220  33  23 

230  1   81 

1230     9  69 

2230  17  56 

3230  25  44 

4230  33  31 

240   1   89 

1240     9  76J 

2240  17  64 

3240  25  51} 

4240  33  39 

250  1  97 

1250     9  84 

2250   17  72 

3250  25  59 

4250  33  47 

260  2  05 

1260     9  92 

2260   17  80 

3260  25  67 

4260  33  55 

270  2  13 

1270  10  00 

2270  17  88 

3270  25  75 

4270  33  63 

280  2  20* 

1280  10  08 

2280  17  95} 

3280  25  83 

4280  33  70} 

290  2  28 

1290  10  16 

2290  18  03 

3290  25  91 

4290  33  78 

300  2  36 

1300   10  24 

2300   18  11 

3300   25  99 

4300  33  86 

310  2  44 

1310  10  32 

2310  18  19 

3310   26  07 

4310  33  94 

320  2  52 

1320  10  394 

2320  18  27 

3320  26  14} 

4320  34  02 

330  2  60 

1330  10  47 

2330   IS  35 

3330  26  22 

4330  34  10 

340  2  68 

1340  10  55 

2340  18  43 

3340  26  30 

4340  34  18 

350  2  76 

1350  10  63 

2350  18  51 

3350  26  38 

4350  34  26 

360  2  834 

1360  10  71 

2360  18  58} 

3360  26  46 

4360  34  33} 

370  2  91 

1370  10  79 

2370  18  66 

3370  26  54 

4370  34  41 

380  2  99 

1380  10  87 

2380   18  74 

3380  26  62 

4380  34  49 

390  3  07 

1390   10  95 

2390   18  82 

3390  26  70 

4390  34  57 

400  3  15 

1400  11  024 

2400   18  90 

3400  26   77} 

4400  34  65 

410  3  23 

1410  11   10 

2410  18  98 

3410  26  85 

4410  34  73 

420  3  31 

1420  11   18 

2420    19  06 

3420  26  93 

4420  34  81 

430  3  39 

1430  11  26 

2430   19  14 

3430  27  01 

4430  34  89 

440  3  46! 

1440  11  34 

2440  19  21} 

3440  27  09 

4440  34  96} 

450  3  54 

1450  11  42 

2450  19  29 

3450  27  17 

4450  35  04 

460  3  62 

1460  11   50 

2460  19  37 

3460  27  25 

4460  35  12 

470  3  70 

1470  11  58 

2470    19  45 

3470  27  33 

4470  35  20 

480  3  78 

1480  11   654 

2480  19  53 

3480  27  40} 

4480  35  28 

490  3  86 

1490  11   73 

2490    19  61 

3490  27  48 

4490  35  36 

500  3  94 

1500  11  81 

2500  19  69 

3500  27  56 

4500  35  44 

510  4  02 

1510  11  89 

2510   19  77 

3510  27  64 

4510  35  52 

520  4  09} 

1520  11  97 

2520   19  84} 

3520  27  72 

4520  35  59} 

530  4  17 

1530  12  05 

2530  19  92 

3530  27  80 

4530  35  67 

540  4  26 

1540  12  13 

2540  20  00 

3540  27  88 

4540  35  75 

550  4  33 

1550  12  21 

2550  20  08 

3550  27  96 

4550  35  83 

560  4  41 

1560   12  284 

2560  20  16 

3560  28  03} 

4560  35  91 

570  4  49 

1570  12  36 

2570  20  24 

3570  28  11 

4570  35  99 

580  4  57 

1580  12  44 

2580  20  32 

3580  28  19 

4580  36  07 

590  4  65 

1590  12  52 

2590  20  40 

3590  28  27 

4590  36  15 

600  4  72J 

1600  12  60 

2600   20  47} 

3600  28  35 

4600   36  22} 

610  4  80 

1610  12  68 

2610  20  55 

3610  28  43 

4610  36  30 

620  4  88 

1620   12  76 

2620  20  63 

3620  28  51 

4620  36  38 

630  4  96 

1630  12  84 

2630  20  71 

3630  28  59 

4630  36  46 

640  5  04 

1640  12  91} 

2640  20  79 

3640  28  66} 

4640  36  54 

650  5  12 

1650  12  99 

2650  20  87 

3650  28  74 

4650  36  62 

660  5  20 

1660  13  07 

2660  20  95 

3660  28  82 

4660  36  70 

670  5  28 

1670  13   15 

2670  21  03 

3670  28  90 

4670  36  78 

680  5  35* 

1680   13  23 

2680  21    10} 

3680  28  98 

4680  36  85} 

690  5  43 

1690  13  31 

2690  21   18 

3690  29  06 

4690  36  93 

700  5  51 

1700  13  39 

2700  21  26 

3700  29   14 

4700  37  01 

710  5  59 

1710  13  47 

2710  21  34 

3710  29  22 

4710  37  09 

720  5  67 

1720  13  54} 

2720  21  42 

3720  29  29} 

4720  37   17 

730  5  75 

1730  13  62 

2730  21  50 

3730  29  37 

4730  37  25 

740  5  83 

1740  13  70 

2740  21  58 

3740  29  45 

4740  37  33 

750  5  91 

1750  13  78 

2750  21  66 

3750  29  53 

4750  37  41 

760  5  98} 

1760  13  86 

2760  21   73} 

3760  29  61 

4760  37  48} 

770  6  06 

1770  13  94 

2770  21  81 

3770  29  69 

4770  37  56 

780  6  14 

1780  14  02 

2780  21  89 

3780  29  77 

4780  37  64 

790  6  22 

1790  14  10 

2790  21  97 

3790  29  85 

4190  37  72 

800  6  30 

1800  14  17} 

2800  22  05 

3800  29  92} 

4800  37  80 

810  6  38 

1810  14  25 

2810  22  13 

3810  30  00 

4P10  37  88 

B20  6  46 

1820   14  33 

2820  22  21 

3820  30  08 

4820  37  96 

830  6  54 

1830  14  41 

2830  22  29 

3830  30  16 

4830  38  04 

840  6  614 

1840  14  49 

2840  22  36} 

3840  30  24 

4840  38  11} 

850  6  69 

1850   14  57 

2850  22  44 

3850  30  32 

4850  38  19 

860  6  77 

1860  14  65 

2860  22  52 

3860  30  40 

4860  38  27 

870  6  85 

1870  14  73 

2C70   22  60 

3870  30  48 

4870  38  35 

880  6  93 

1880  14  80} 

2880  22  68 

3880  30  55} 

4880  38  43 

890  7  01 

1890  14  88 

2690  22  76 

3890  30  63 

4890  38  51 

900  7  09 

1900  14  96 

2900  22  84 

3900  30  71 

4900  38  59 

910  7  17 

1910  15  04 

2910  22  92 

3910  30  79 

4910  38  67 

920  7  24} 

1920  15  12 

2920  22  99} 

3920  30  87 

4920  38  74} 

930  7  32 

1930  15  20 

2930  23  07 

3930  30  95 

4930  38  82 

940  7  40 

1940  15  28 

2940  23  15 

3940  31  03 

4940  38  90 

950  7  48 

1950  15  36 

2950  23  23 

3950  31    11 

4950  38  98 

960  7  56 

1960  15  43} 

2960  23  31 

3960  31    18} 

4960  39  06 

970  7  64 

1970  15  51 

2970  23  39 

39->0  31  26 

4970  39  14 

980  7  72 

1980   15  59 

2980   23  47 

3980  31  34 

4980  39  22 

990  7  80 

1990  15  67 

2990  23  55 

3990  31  42 

4990  39  30 

1000  7  87* 

2000   15  75 

3000  23  62* 

4000 

31   50 

5000  39  37} 

10.000  Lbs. 

$  78.75 

25.000  Lbs.  $196.87} 

40.000  Lbs.  $315.00 

15.0U0     " 

118.12} 

30.000     ' '        236.25 

45,0u0     "       354.37} 

20.000     " 

1 

157.50 

35.000     "        275.62} 

50.0u0     "       393.75 
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80c  ffi. 

.48    Per  60  Lbs. 
.256    "    32    " 
.24      "    30    " 

$16.00r 

1 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

1       7  Lbs.  . 

06 

2 

"     .02 

5     "     .04 

8      "     . 

06 

3 

"     .02 

6      "     .05 

9      w     . 

07 

10       08 

1010      8  08 

2010    16   08 

3010   24   08 

4010   32  08 

20        16 

1020      8    16 

2020    16   16 

3020   24    16 

4020  32    16 

30       24 

1030     8  24 

2030   16  24 

3030   24   24 

4030  32  24 

40       32 

1040     8  32 

2040    16  32 

3040   24   32 

4040   32  32 

SO       40 

1050     8  40 

2050    16  40 

3050   24  40 

4050  32  40 

60       48 

1060     8  48 

2060   16  48 

3060   24  48 

4060  32  48 

70       56 

1070      8   56 

2070  16  56 

3070  24   56 

4070  32  56 

80       64 

1080      8   64 

2080  16  64 

3080   24   64 

4080  32  64 

90       72 

1090      8   72 

2090   16  72 

3090   24   72 

4090   32   72 

100       80 

1100      8   80 

2100   16  80 

3100   24   80 

4100   32  80 

110       88 

1110      8   88 

2110    16   88 

3110   24  88 

4110   32  88 

120       96 

1120      8   96 

2120    16   96 

3120  24  96 

4120   32  96 

130   1   04 

1130      9  04 

2130    17   04 

3130   25  04 

4130   33  04 

140  1    12 

1140     9  12 

2140  17   12 

3140  25   12 

4140  33    12 

150  1   20 

1150     9  20 

2150  17  20 

3150  25  20 

4150  33  20 

160  1   28 

1160     9  28 

2160    17   28 

3160  25  28 

4160  33  28 

170  1  36 

1170     9  36 

2170    17   36 

3170  25  36 

4170  33  36 

180  1  44 

1190     9  44 

2180   17  44 

3180  25  44 

4180  33  44 

190  1   52 

1190     9  52 

2190   17  52 

3190  25  52 

4190  33  52 

200  1   60 

1200     9  60 

2200   17  60 

3200  25  60 

4200  33  60 

210  1   68 

1210     9  68 

2210  17  68 

3210  25  68 

4210  33  68 

220  1   76 

1220     9  76 

2220   17  76 

3220  25  76 

4220  33  76 

230  1   84 

1230     9  84 

2230  17  84 

3230  25  84 

4230  33  84 

240  1   92 

1240     9  92 

2240  17  92 

3240  25  92 

4240  33  92 

250  2  00 

1250  10  00 

2250  18  00 

3250  26  00 

4250  34  00 

260  2  08 

1260   10  08 

2260   18  08 

3260  26  08 

4260  34  08 

270  2   16 

1270  10   16 

2270  18  16 

3270  26  16 

4270  34  16 

280  2  24 

1280   10  24 

.2280  18  24 

3280  26  24 

4280  34  24 

290  2  32 

1290  10  32 

2290  18  32 

3290  26  32 

4290  34  32 

300  2  40 

1300   10  40 

2300   18  40 

3300  26  40 

4300   34  40 

310  2  48 

1310  10  48 

2310  18  48 

3310  26  48 

4310  34  43 

320  2  56 

1320  10  56 

2320  18  56 

3320   26   56 

4320   34  56 

330  2  64 

1330  10  64 

2330  18  64 

3330  26  64 

4330  34  64 

340  2  72 

1340  10  72 

2340  18  72 

3340  26   72 

4340  34  72 

350  2  80 

1350  10  80 

2350   18  80 

3350  26  80 

4350  34  80 

360  2  88 

1360   10  88 

2360   18  88 

3360  26  88 

4360   34  88 

370  2  96 

1370  10  96 

2370    18  96 

3370  26  96 

4370  34  96 

380  3  04 

1380   11   04 

2380   19  04 

3380  27  04 

4380  35  04 

390  3  12 

1390   11    12 

2390   19   12 

3390  27  12 

4390  35  12 

400  3  20 

1400  11   20 

2400    19   20 

3400   27  20 

4400   35  20 

410  3  28 

1410  11   28 

2410    19   28 

3410  27  28 

4410  35  28 

420  3  36 

1420  11   36 

2420    19  36 

3420  27  36 

4420  35  36 

430  3  44 

1430  11  44 

2430    19  44 

3430  27  44 

4430  35  44 

440  3  52 

1440  11   52 

2440   19  52 

3440   27   52 

4440   35   52 

450  3  60 

1450  11   60 

2450   19  60 

3450  27   60 

4450  35  60 

460  3  66 

1460  11   68 

2460    19  68 

3460  27   68 

4460  35  68 

470  3  76 

1470  11   76 

2470    IS  76 

3470  27   76 

4470   35   76 

480  3  84 

1480  11   84 

2480   19   84 

3480   27   84 

4480  35  84 

490  3  92 

1490  11   92 

2490   19  92 

3490   27   92 

4490  35  92 

500  4  00 

1500  12  00 

2500   20  00 

3500  28  00 

4500  36  00 

510  4  08 

1510  12  08 

2510   20  08 

3510  28  08 

4510  36  08 

520  4  16 

1520   12   16 

2520   20   16 

3520  28    16 

4520   36    16 

530  4  24 

1530   12   24 

2530   20  24 

3530  28  24 

4530   36  24 

540  4  32 

1540   12   32 

2540   20  32 

3540   28   32 

4540   36  32 

550  4  40 

1550  12  40 

2550  20  40 

3550   28  40 

4550   36  40 

560  4  48 

1560    12  48 

2560  20  48 

3560   28  48 

4560   36  48 

570  4  56 

1570   12   56 

2570  20  56 

3570   28   56 

4570   36  56 

580  4  64 

1580   12  64 

2580   20  64 

3580   28   64 

4580   36  64 

590  4  72 

1590   12   72 

2590   20  72 

3590  28  72 

4590  36   72 

600  4  80 

1600   12  80 

2600   20  80 

3600   28  80 

4600   36   80 

610  4  88 

1610    12   88 

2610  20  88 

3610   28   88 

4610   36  88 

620  4  96 

1620    12  96 

2620  20  96 

3620  28   96 

4620   36  96 

630  5  04 

1630    13   04 

2630  21   04 

3630   29   04 

4630   37   04 

640  5  12 

1640   13   12 

2640  21    12 

3640  29  12 

4640  37    12 

650  5  20 

1650   13  20 

2650  21   20 

3650  29  20 

4650   37   20 

660  5  28 

1660   13  28 

2660  21   28 

3660  29   28 

4660   37   28 

670  5  36 

1670   13  36 

2670  21   36 

3670   29   36 

4670   37   36 

680  5  44 

1680    13  44 

2680  21  44 

3680   29  44 

4680   37  44 

690  5  52 

1690  13  52 

2690  21   52 

3690   29   52 

4690  37  52 

700  5  60 

1700  13  60 

2700  21  60 

3700   29   60 

4700  37  60 

710  5  68 

1710  13  68 

2710   21    68 

3710  29   68 

4710  37  68 

720  5  76 

1720   13  76 

2720  21   76 

3720  29   76 

4720  37  76 

730  5  64 

1730  13  84 

2730  21   84 

3730  29  84 

4730  37  84 

740  5  92 

1740   13  92 

2740  21   92 

3740  29   92 

4740   37  92 

750  6  00 

1750   14  00 

2750  22  00 

3750  30  00 

4750   38  00 

760  6  08 

1760   14  08 

2760  22  08 

3760  30  08 

4760   38  08 

770  6  16 

1770   14  16 

2770  22   16 

3770  30  16 

4770   38    16 

780  6  24 

1780  14  24 

2780  22  24 

3780  30  24 

4780  38  24 

790  6  32 

1790  14  32 

2790   22  32 

3790  30  32 

4790  38  32 

800  6  40 

1800    14  40 

2800   22  40 

3800  30  40 

4800  38  40 

810  6  48 

1810    14  48 

2810   22   48 

3810  30  48 

4810  38  48 

820  6  56 

1820   14  56 

2820   22   56 

3820   30  56 

4820   38   56 

830  6  64 

1830   14  64 

2830  22  64 

3830  30  64 

4830   38  64 

840  6  72 

1840   14   72 

2840   22   72 

3840  30  72 

4840   38   72 

850  6  80 

1850   14  80 

2850  22  80 

3850  30  80 

4850   38   SO 

860  6  88 

1860   14  83 

2860  22  88 

3860  30  88 

4860   38  88 

870  6  96 

1870  14  96 

2870  22  96 

3870   30  96 

4870   38  96 

880  7  04 

1880  15  04 

2880  23  04 

3880   31    04 

4880   39  04 

890  7   12 

1890   15   12 

2890  23  12 

3890   31    12 

4890   39    12 

900  7  20 

1900  15  20 

2900  23  20 

3900  31    20 

4900  39   20 

910  7  28 

1910  15  28 

2910   23  28 

3910  31   28 

4910  39   28 

920  7  36 

1920  15  36 

2320   23  36 

3920  31   36 

4920   39  36 

930  7  44 

1930   15  44 

2930  23  44 

3930  31  44 

4930  39  44 

940  7  52 

1940  15  52 

2940  23  52 

3940  31   52 

4940  39  52 

950  7  60 

1950   15  60 

2950  23  60 

3950  31   60 

4950  39  60 

960  7  68 

1960   15  68 

2960  23  68 

3960  31   68 

4960  39  68 

970  7  76 

1970   15  76 

2970  23  76 

3970  31   76 

4970  39  76 

980  7  84 

1980   15  84 

2980  23  84 

3980  31   84 

4980   39  84 

990  7  92 

1990   15  92 

2990  23  92 

3990  31  92 

4990  39  92 

1000  8  00 

2000    16  00 

3000  24  00 

4000  32  00 

5000  40  OO 

10.000  Lbs. 

$  80.00         2 

5.000  Lbs.  $20 

0.00 

40.000 

Lbs.  $320.00 

15.000     " 

120.00        3 

0.000     "        24 

0.00 

45.000 

360.00 

20,000     " 

160.00        3 

5.000     "        28 

0.00 

50.000 

••        400.00 
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01   I  A 

100 

.481    Per  60  Lbs. 

ne            1 1      on       t t 

C1COC2000 

okC 

Lbs. 

.26              32 

.248      "    30    " 

lID.Zj! 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

|       7  Lbs.  .06 

2 

"     .02 

5     "     .04 

8     *'     .064 

3 

"     .02 

8     "     .05 

9      "     .07 

10       08 

1010     8  21 

2010   16  33 

3010   24  46 

4010  32  58 

20        16 

1020     8  29 

2020  16  41 

3020   24  54 

4020  32  66 

30       24 

1030     8  37 

2030   16  49 

3030   24  62 

4030  32  74 

40       321 

1040     8  45 

2040   16  574 

3040  24  70 

4040  32  824 

50       41 

1050     8  53 

2050    16  66 

3050  24  78 

4050  32  91 

60       49 

1060     8  61 

2060   16  74 

3060   24  86 

4060  32  99 

70       57 

1070     8  69 

2070   16  82 

3070  24  94 

4070  33  07 

80       65 

1080     8  774 

2080   16  90 

3080  25  024 

4080  33   15 

90       73 

1090      8  86 

2090   16  98 

3090  25   11 

4090  33  23 

100       81 

1100      8  94 

2100  17  06 

3100  25  19 

4100  33  31 

110       89 

1110     9  02 

2110   17   14 

3110  25  27 

4110  33  39 

120       97) 

1120     9   10 

2120   17  224 

3120  25  35 

4120  33  474 

130  1  06 

1130     9   18 

2130  17  31 

3130  25  43 

4130  33  56 

140  1    14 

1140     9  26 

2140  17  39 

3140  25  51 

4140  33  64 

150  1  22 

1150     9  34 

2150  17  47 

3150  25  59 

4150  33  72 

160  1  30 

1160     9  424 

2160  17  55 

3160  25  674 

4160  33  80 

170  1  38 

1170     9  51 

2170  17  63 

3170  25  76 

4170  33  88 

160  1  46 

1180     9  59 

2180   17  71 

3180  25  84 

4180  33  96 

190  1  54 

1190     9  67 

2190  17  79 

3190  25  92 

4190  34  04 

200   1   624 

1200     9  75 

2200   17  874 

3200  26  00 

4200  34  124 

210  1   71 

1210     9  83 

2210  17  96 

3210  26  08 

4210  34  21 

220  1  79 

1220     9  91 

2220  18  04 

3220  26   16 

4220  34  29 

230   1   87 

1230     9  99 

2230  18  12 

3230  26   24 

4230  34  37 

240  1  95 

1240  10  074 

2240  18  20 

3240   26  324 

4240  34  45 

250  2  03 

1250  10  16 

2250   18  28 

3250  26  41 

4250  34  53 

260  2  11 

1260  10  24 

2260   18  36 

3260  26  49 

4260  34  61 

270  2  19 

1270  10  32 

2270   18  44 

3270  26  57 

4270  34  69 

280  2  27.J 

1280   10  40 

2280   18  524 

3280  26  65 

4280  34  774 

290  2  36 

1290   10  48 

2290   18  61 

3290   26  73 

4290  34  86 

300  2  44 

1300  10  56 

2300   18  69 

3300  26  81 

4300  34  94 

310  2  52 

1310  10  64 

2310  18  77 

3310   26  89 

4310  35  02 

320  2  60 

1320  10  724 

2320  18  85 

3320  26  974 

4320  35  10 

330  2  68 

1330  10  81 

2330   18  93 

3330  27  06 

4330  35  18 

340  2  76 

1340  10  89 

2340  19  01 

3340  27  14 

4340  35  26 

350  2  84 

1350  10  97 

2350  19  09 

3350  27  22 

4350  35  34 

360  2  92} 

1360   11  05 

2360  19  174 

3360  27  30 

4360  35  424 

370  3  01 

1370  11   13 

2370  19  26 

3370  27  38 

4370  35  51 

380  3  09 

1380   11  21 

2380   19  34 

3380  27  46 

4380  35  59 

390  3  17 

1390  11   29 

2390  19  42 

3390  27  54 

4390  35  67 

400  3  25 

1400  11  374 

2400   19  50 

3400  27  624 

4400  35  75 

410  3  33 

1410  11  46 

2410  19  58 

3410  27  71 

4410  35  83 

420  3  41 

1420  11   54 

2420   19  66 

3420  27   79 

4420  35  91 

430  3  49 

1430  11   62 

2430   19  74 

3430  27  87 

4430  35  99 

440  3  571 

1440  11  70 

2440  19  824 

3440   27  95 

4440  36  074 

450  3  66 

1450  11   78 

2450   19  91 

3450  28  03 

4450  36  16 

460  3  74 

1460  11   86 

2460  19  99 

3460  28  11 

4460   36  24 

470  3  82 

1470  11   94 

2470  20  07 

3470  28  19 

4470  36  32 

480  3  90 

1480  12  024 

2480  20  15 

3480   28  274 

4480  36  40 

490  3  98 

1490   12   11 

2490   20  23 

3490  28  36 

4490  36  48          1 

500  4  06 

1500   12   19 

2500  20  31 

3500  28  44 

4500  36  56 

510  4  14 

1510   12  27 

2510  20  39 

3510  28  52 

4510  36  64 

520  4  224 

1520  12  35 

2520  20  47.', 

3520   28   60 

4520  36  724 

530  4  31 

1530  12  43 

2530  20  56 

3530  28  68 

4530  36  81 

540  4  39 

1540  12  51 

2540  20  64 

3540  28   76 

4540  36  89 

550  4  47 

1550  12  59 

2550  20  72 

3550  28  84 

4550  36  97 

560  4  55 

1560  12  67; 

2560  20  80 

3560  28  924 

4560  37  05 

570  4  63 

1570  12  76 

2570  20  88 

3570  29  01 

4570  37   13 

580  4  71 

1580  12  84 

2580   20  96 

3580  29  09 

4580   37  21 

590  4  79 

1590  12  92 

2590  21   04 

3590  29  17 

4590  37  29 

600  4  87J 

1600  13  00 

2600  21   124 

3600  29  25 

4600  37  37J 

610  4  96 

1610  13  08 

2610  21   21 

3610  29  33 

4610  37  46 

620  5  04 

1620  13  16 

2620  21   29 

3620  29  41 

4620  37  54 

630  5  12 

1830  13  24 

2630  21   37 

3630  29  49 

4630  37  62 

640  5  20 

1640  13  324 

2640  21  45 

3640  29  574 

4640  37  70 

650  5  28 

1650  13  41 

2650  21  53 

3650  29  66 

4650  37  78 

660  5  36 

1660  13  49 

2660  21  61 

3660  29  74 

4660  37  86 

670  5  44 

1670  13  57 

2670  21  69 

3670  29  82 

4670  37  94 

680  5  52i 

1680  13  65 

2680  21   774 

3680  29  90 

4680  38  024 

690  5  61 

1690   13  73 

2690  21  86 

3690  29  98 

4690  38  11 

700  5  69 

1700  13  81 

2700  21   94 

3700  30  06 

4700  38  19 

710  5  77 

1710  13  89 

2710  22  02 

3710  30  14 

4710  38  27 

720  5  85 

1720  13  974 

2720  22  10 

3720  30  224 

4720  38  35 

730  5  93 

1730  14  06 

2730  22  18 

3730  30  31 

4730  38  43 

740  6  01 

1740  14  14 

2740  22  26 

3740  30  39 

4740  38  51 

750  6  09 

1750  14  22 

2750  22  34 

3750  30  47 

4750  38  59 

760  6  17} 

1760  14  30 

2760  22  424 

3760  30  55 

4760  38  674 

770  6  26 

1770  14  38 

2770  22  51 

3770  30  63 

4770  38  76 

780  6  34 

1780  14  46 

2780  22  59 

3780  30  71 

4780  38  84 

790  6  42 

1790  14  54 

2790  22  67 

3790  30  79 

4790  38  92 

800  6  50 

1800  14  624 

2800  22  75 

3800  30  87.1 

4800  39  00 

810  6  58 

1810  14  71 

2810  22  83 

3810  30  96 

4810  39  08 

820  6  66 

1820  14  79 

2820   22  91 

3820  31  04 

4820  39  16 

830  6  74 

1630   14  87 

2830  22  99 

3830  31   12 

4830  39  24 

840  6  824 

1840  14  95 

2840  23  074 

3840  31   20 

4840  39  324 

850  6  91 

1850  15  03 

2850  23   16 

3850  31  28 

4850  39  41 

860  6  99 

1860  15  11 

2860  23  24 

3860  31  36 

4860  39  49 

870  7  07 

1870  15  19 

2870  23  32 

3870  31  44 

4870  39  57 

680  7  15 

1880  15  274 

2880  23  40 

3880  31   524 

4880  39  65 

890  7  23 

1890  15  36 

2890  23  48 

3890  31  61 

4890  39  73 

900  7  31 

1900  15  44 

2900  23  56 

3900  31  69 

4900  39  81 

910  7  39 

1910  15  52 

2910  23  64 

3910  31   77 

4910  39  89 

920  7  471 

1920  15  60 

2920  23  724 

3920  31  85 

4920  39  974        ! 

930  7  56 

1930  15  68 

2930  23  81 

3930  31  93 

4930  40  06 

940  7  64 

1940  15  76 

2940  23  89 

3940  32  01 

4940  40  14 

950  7  72 

1950  15  84 

2950  23  97 

3950  32  09 

4950  40  22 

960  7  80 

1960  15  924 

2960  24  05 

3960  32  174 

4960  40  30 

970  7  88 

1970  16  01 

2970  24  13 

3970  32  26 

4970  40  38 

980  7  96 

1980  16  09 

2980  24  21 

3980  32  34 

4980  40  46 

990  8  04 

1990  16  17 

2990  24  29 

3990  32  42 

4990  40  54 

1000  8  124 

2000  16  25 

3000  24  374 

4000  32  50 

5000  40  624 

10,000  Lbs.  3 

S   81.25 

25,000  Lbs.  $20 

3.12} 

40,000  Lbs.  $325.00 

15.000     " 

121. 87i 

30,000     "        24 

3.75 

45,000     "        365.62J 

20.000     " 

162.50 

35,000     "        28 

4.371 

50.000     "       406.25 
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82 

tic 

100 
Lbs. 

.49J    Per  60  Lb 
.264      "    32    " 
.243      "    30    " 

S. 

$16.50  Lb? 

1 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

1       7  Lbs.  . 

06 

2 

"    .02 

5     "     .04 

8     "     . 

07 

3 

"     .02 

8      "     .05 

1       9      "     . 

07 

10 

08 

1010 

8  33 

201U   16  58 

3010   24   83 

4010   33  08 

20 

161 

1020 

8  414 

2020   16  664 

3020   24  914 

4020   33    164 

30 

25 

1030 

8  50 

2030   16  75 

3030   25   00 

4030   33  25 

40 

33 

1040 

8  58 

2040  16  83 

3040  25  08 

4040  33  33 

50 

41 

1050 

8  66 

2050    16  91 

3050   25   16 

4050  33  41 

80 

494 

10S0 

8  744 

2060   16  994 

3060  25  244 

4060  33  49) 

70 

58 

1070 

8  83 

2070   17  08 

3070  25  33 

4070  33  58 

80 

66 

1080 

8  91 

2060   17   16 

3080  25  41 

4080   33  66 

80 

74 

1090 

8  99 

2090   17  24 

3090  25  49 

4080   33  74 

100 

82) 

1100 

9  074 

2100   17  324 

3100  25  574 

4100   33   824 

110 

91 

1110 

9  16 

2110  17  41 

3110  25  66 

4110  33  91 

120 

99 

1120 

9  24 

2120  17  49 

3120  25  74 

4120  33  99 

130 

1   07 

1130 

9  32 

2130  17  57 

3130  25  82 

4130  34  07 

140 

1    154 

1140 

9  404 

2140   17  654 

3140  25  904 

4140  34   154 

ISO 

1    24 

1150 

9  49 

2150  17  74 

3150  25  99 

4150  34  24 

ISO 

1   32 

1160 

9  57 

2160  17  82 

3160   26  07 

4160  34  32 

170 

1   40 

1170 

9  65 

2170  17  90 

3170  26    IS 

4170  34  40 

180 

1    484 

1180 

9  734 

2180  17  984 

3180  26  234 

4180   34  484 

180 

1  57 

1190 

9  82 

2190   18  07 

3190  26  32 

4190  34  57 

200 

1  65 

1200 

9  90 

2200   18   IS 

3200   26  40 

4200  34  65 

210 

1   73 

1210 

9  98 

2210   18  23 

3210   26  48 

4210  34  73 

220 

1  81} 

1220  10  064 

2220  18  314 

3220  26  564 

4220  34  814 

230 

1  90 

1230   10  15 

2230   18  40 

3230  26  65 

4230  34  90 

240 

1  98 

1240  10  23 

2240   18  48 

3240  26   73 

4240   34   98 

250 

2  06 

1250  10  31 

2250   18  56 

3250   26  81 

4250  35   06 

2S0 

2   144 

1260  10  394 

2260   18  644 

3260   26  89) 

4260  35    144 

270 

2  23 

1270  10  48 

2270  18  73 

3270   26   98 

4270  35  23 

280 

2  31 

1280  10  56 

2280   18  81 

3280   27  06 

4260  35  31 

280 

2  39 

1290   1 

0  64 

2290   18  89 

3290   27    14 

4290   35   39 

300 

2  474 

1300   10  724 

2300   18  974 

3300  27  224 

4300  35  474 

310 

2  56 

1310   10  81 

2310   19  06 

3310  27  31 

4310  35  56 

320 

2  64 

1320   10  89 

2320   19  14 

3320   27   39 

4320   35   64 

330 

2  72 

1330   10  97 

2330   19  22 

3330  27  47 

4330  35  72 

340 

2  804 

1340   11  054 

2340   19  304 

3340  27  554 

4340   35   804 

350 

2  89 

1350   11    14 

2350  19  39 

3350  27  64 

4350  35  89 

360 

2  97 

1360   11  22 

2360   19  47 

3360   27   72 

4360  35  97 

370 

3  OS 

1370   11   30 

2370   19  55 

3370  27  80 

4370  36  05 

380 

3   134 

1380   11   384 

2380   19  634 

3380  27  884 

4380  36   134 

380 

3  22 

1390   11  47 

2390   19  72 

3390   27  97 

4390   36  22 

400 

3  30 

1400   11   55 

2400   19  80 

3400   28   05 

4400   36  30 

410 

3  38 

1410  11  63 

2410   19  88 

3410   28    13 

4410  36  38 

420 

3  464 

1420   11   714 

2420  19  964 

3420  28  214 

4420  36  464 

430 

3  55 

1430   11  80 

2430   20  05 

3430  28  30 

4430   36  55 

440 

3  63 

1440  11   88 

2440   20   13 

3440   28   38 

4440  36  63 

450 

3  71 

1450  11  96 

245D  20  21 

3450   28  46 

4450  36   71 

480 

3  794 

1480   12  044 

2460  20  294 

3460   28  544 

4460  36  794 

470 

3  88 

1470  12  13 

2470  20  38 

3470   28   63 

4470   36  88 

480 

3  96 

1480   12  21 

2480   20  46 

3480   28   71 

4460  36  96 

480 

4  04 

1490  12  29 

2490  20  54 

3490   28   79 

4490  37  04 

500 

4  124 

1500   12  374 

2500   20  624 

3500   28  874 

4500  37   124 

510 

4  21 

1510  12  46 

2510   20  71 

3510   28   96 

4510  37  21 

520 

4  29 

1520  12  54 

2520  20  79 

3520   29   04 

4520   37   29 

530 

4  37 

1530  12  62 

2530   20  87 

3530   29   12 

4530  37  37 

540 

4  454 

1540   12  704 

2540   20  954 

3540  29  204 

4540   37  454 

550 

4  54 

1550   12  79 

2550  21   04 

3550  29  29 

4550  37  54 

580 

4  62 

1560   12  87 

2560  21    12 

3560  29  37 

4580  37  62 

570 

4  70 

1570  12  95 

2570  21   20 

3570  29  45 

4570   37   70 

580  4  78) 

1580  13  034 

2580  21  284 

3580  29  534 

4580   37   78) 

590 

4  87 

1590   13    12 

2590  21   37 

3590  29  62 

4590   37  87 

800 

4  95 

1600   13  20 

2600  21  45 

3600  29  70 

4600  37  95 

610 

5  03 

1610    13  28 

2610  21  53 

361.1  29  78 

4810  38  03 

820 

5  114 

1620    13  364 

2620  21  614 

3620  29  864 

4620  38  114) 

630 

5  20 

1630    13  45 

2630  21   70 

363U  29  95 

4630   38  20 

840 

5  28 

1640   13  53 

2640  21   78 

3640  30  03 

4640   38   28 

650 

5  36 

1650   13  61 

2650   21    86 

3650  30  11 

4650   38   36 

660 

5  444 

1660   13  694 

2660  21  944 

3660  30  19) 

4660   38  444 

670 

5  53 

1670    13  78 

2670  22  03 

3670  30  28 

4670  38  53 

680 

5  61 

1680   13  86 

2660  22  11 

3680  30  36 

4880   38  61 

680 

5  69 

1690   13  94 

2690  22   19 

3690  30  44 

4690   38  69 

700 

5  774 

1700   14  024 

2700  22  274 

3700  30  524 

4700  38   774 

710 

5  86 

1710  14  11 

2710  22  36 

3710  30  61 

4710   38   86 

720 

5  94 

1720  14  19 

2720  22  44 

3720   30  69 

4720   38  94 

730 

6  02 

1730  14  27 

2730  22  52 

3730  30   77 

4730  39  02 

740 

6  104 

1740  1 

4  354 

2740  22  604 

3740  30  854 

4740  39   104 

750 

6  19 

1750  14  44 

2750  22   69 

3750  30  94 

4750  39   19 

760 

6  27 

1760  14  52 

2760   22   77 

3760  31   02 

4760   39   27 

770 

6  35 

1770   14  60 

2770  22  85 

3770  31    10 

4770  39  35 

780 

6  434 

1780   14  684 

2780  22  934 

3760  31    184 

4760  39  434 

780 

6  52 

1790  14  77 

2790  23  02 

3790  31   27 

4790  39  52 

800 

6  60 

1600  14  85 

2800   23    10 

3600  31   35 

4800  39  60 

810 

6  68 

1810  14  93 

2810  23    18 

3810  31  43 

4810  39  68 

820 

6  764 

1820  15  014 

2820  23   264 

3620  31   514 

4820   39   764 

830 

6  85 

1830  15  10 

2630  23  35 

3830  31   60 

4830   39  85 

840 

6  93 

1840   15  18 

2840   23  43 

3840   31    68 

4840   39  93 

650 

7  01 

1850  IS  26 

2850  23  51 

3850  31   76 

4650  40  01 

660 

7  094 

I860  15  344 

2680   23  594 

3860  31   844 

4860  40  094 

870 

7    18 

1670  15  43 

2870   23   68 

3870  31   93 

4870  40   18 

860 

7  26 

1880   15  51 

2880   23   76 

3880  32  01 

4680  40  26 

880 

7  34 

1890  15  59 

2890  23  84 

3890  32  09 

4890  40  34 

800 

7  424 

1900  IS  674 

2900  23  924 

3900  32   174 

4900  40  424 

810 

7  51 

1910  IS  76 

2910   24  01 

3910  32   26 

4910  40  51 

820 

7  59 

1920  15  84 

2920   24  09 

3920  32  34 

4920  40  59 

830 

7  67 

1630   15  92 

2930  24   17 

3930  32  42 

4930  40  67 

840 

7  754 

1940   1 

6  004 

2940  24  254 

3940  32   504 

4940  40   754 

850 

7  84 

1950   16  09 

2850  24  34 

3950  32  59 

4950  40  84 

860 

7  92 

1960   16  17 

28S0  24  42 

3960   32   67 

4660  40  92 

870 

8  OO 

1970  16  25 

2970  24  50 

3970  32  75 

4670  41   00 

880 

8  084 

1980   16  334 

2960  24  584 

3980  32   834 

4960  41   084 

880 

8  17 

1990   18  42 

2990  24  67 

3990  32  92 

49(0  41    17 

1000 

8  25 

2000   16  50 

3000  24  75 

4000  33  00 

5000  41  28 

10.000  Lbi.  8 

82.50 

25.000  Lbs.  «20< 

S.2S 

40.001 

Lbs.  $330.00 

15.000 

•  • 

123.75 

30.000     "        24 

7.50 

45.001 

1     "       371.25 

20.000 

•  • 

185.00 

35,000      "        28 

S.75 

50,00( 

1     "       412.50 
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83  c 

100 

Lbs. 

.50i    Per  60  Lbs. 
.268      "    32    " 
.25*      "    30    " 

$16,752° 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

I       7  Lbs.  . 

D6 

2 

"     .02 

5     "     .04 

s    •'    . 

97 

3 

"     .03 

6     "     .05 

1       9     "     . 

38 

10       08 

1010 

8  46 

2010  16  83 

3010  25  21 

4010  33  58 

20        17 

1020 

8  54 

2020  16  92 

3020  25  29 

4020  33  67 

30       25 

1030 

8  63 

2030  17  00 

3330  25  38 

4030  33  75 

40       33; 

1040 

8  71 

2040  17  08} 

3040  25  46 

4040  33  83} 

50       42 

1050 

8  79 

2050  17  17 

3050  25  54 

4050  33  92 

80       SO 

1060 

8  88 

2060  17  25 

3060  25  63 

4060  34  00 

70       59 

1070 

8  96 

2070   17  34 

3070  25  71 

4070  34  09 

80       67 

1080 

9  04} 

2080  17  42 

3080  25  79} 

4080  34  17 

90       75 

1090 

9  13 

2090  17  50 

3090  25   88 

4090  34  25 

100       84 

1100 

9  21 

2100   17  59 

3100  25  96 

4100  34  34 

110       92 

1110 

9  30 

2110  17  67 

3110  26  05 

4110  34  42 

120  1  00} 

1120 

9  38 

2120  17  75} 

3120  26   13 

4120  34  50} 

130  1  09 

1130 

9  46 

2130  17  84 

3130  26  21 

4130  34  59 

140  1    17 

1140 

9  55 

2140  17  92 

3140  26  30 

4140  34  67 

150  1  26 

1150 

9  63 

2150  18  01 

3150  26  38 

4150  34  76 

160  1  34 

1160 

9  71} 

2160  18  09 

3160  26  46} 

4160  34  84 

170  1  42 

1170 

9  80 

2170  18  17 

3170  26  55 

4170  34  92 

180  1  51 

1180 

9  88 

2180   18  26 

3180  26  63 

4180  35  01 

190  1  59 

1180 

9  97 

2190  18  34 

3190  26  72 

4190  35  09 

200  1  67! 

1200  10  05 

2200  18  42} 

3200  26  80 

4200  35  17} 

210   1  76 

1210  10  13 

2210  18  51 

3210  26  88 

4210  35  26 

220   1  84 

1220  10  22 

2220  18  59 

3220  26  97 

4220  35  34 

230  1  93 

1230  10  30 

2230   18  68 

3230  27  05 

4230  35  43 

240  2  01 

1240  10  38} 

2240  18  76 

3240  27  13} 

4240  35  51 

250  2  09 

1250  10  47 

2250  18  84 

3250  27  22 

4250  35  59 

260  2  18 

1260  10  55 

2260  18  93 

3260  27  30 

4260  35  68           , 

270  2  26 

1270  10  64 

2270   19  01 

3270  27  39 

4270  35  76 

280  2  34} 

1280  10  72 

2280  19  09} 

3280  27  47 

4280  35  84}        i 

290  2  43 

1290  10  SO 

2290  19  18 

3290  27  55 

4290  35  93 

300  2  51 

1300  10  89 

2300  19  26 

3300  27  64 

4300  36  01 

310  2  60 

1310  10  97 

2310  19  35 

3310  27  72 

4310  36  10 

320  2  68 

1320  11  05} 

2320   19  43 

3320  27  80} 

4320  36  18 

330  2  76 

1330  11   14 

2330   19  51 

3330   27  89 

4330  36  26 

340  2  85 

1340  11  22 

2340  19  60 

3340  27  97 

4340  36  35 

350  2  93 

1350  11  31 

2350  19  68 

3350  28  06 

4350  36  43          > 

360  3  014 

1360  11  39 

2360  19  76} 

3380  28  14 

4360  36  51} 

370  3  10 

1370  11  47 

2370  19  85 

3370  28  22 

4370  36  60 

380  3  18 

1380  11  56 

2380  19  93 

3380  28  31 

4380  36  68 

390  3  27 

1390  11  64 

2390  20  02 

3390  28  39 

4390  36  77 

400  3  35 

1400  11  72} 

2400  20  10 

3400  28  47} 

4400  36  85         ' 

410  3  43 

1410  11  81 

2410  20  18 

3410  28  56 

4410  36  93 

420  3  52 

1420  11  89 

2420   20  27 

3420  28  64 

4420  37  02 

430  3  60 

1430  11  98 

2430  20  35 

3430  28   73 

4430  37  10 

440  3  68{ 

1440  12  06 

2440  20  43} 

3440  28  81 

4440  37   18} 

450  3  77 

1450  12  14 

2450  20  52 

3450  28  89 

4450  37  27 

460  3  85 

1460  12  23 

2460  20  60 

3460   28  98 

4460  37  35 

470  3  94 

1470  12  31 

2470  20  69 

3470  29  06 

4470  37  44 

480  4  02 

1480  12  39} 

2480  20  77 

3480  29  14} 

4480  37  52 

490  4  10 

1490  12  48 

2490  20  85 

3490  29  23 

4490  37  80 

500  4  19 

1500  12  56 

2500  20  94 

3500  29  31 

4500  37  69 

510  4  27 

1510  12  65 

2510  21  02 

3510  29  40 

4510  37  77 

520  4  35), 

1520  12  73 

2520  21   10} 

3520  29  48 

4520  37  85} 

530  4  44 

1530  12  81 

2530  21   19 

3530  29  56 

4530  37  94 

540  4  52 

1540   12  90 

2540  21  27 

3540  29  65 

4540  38  02 

550  4  61 

1550  12  98 

2550  21  36 

3550  29   73 

4550  38  11 

560  4  69 

1560  13  06} 

2560  21  44 

3560  29  81} 

4560  38  19 

570  4  77 

1570  13  15 

2570  21  52 

3570  29  90 

4570  38  27 

580  4  86 

1580  13  23 

2580  21  61 

3580  29  98 

4580  38  36 

590  4  94 

1590  13  32 

2590  21  69 

3590  30  07 

4590  38  44 

600  5  02} 

1600  13  40 

2600  21  77} 

3600  30  15 

4600  38  52} 

610  5  11 

1610  13  48 

2610  21  86 

3610  30  23 

4810  38  61 

620  5  19 

1620  13  57 

2620  21  94 

3620  30  32 

4620  38  69 

630  5  28 

1630  13  65 

2630  22  03 

3630  30  40 

4630  38  78 

640  5  36 

1640  13  73} 

2640  22  11 

3640  30  48} 

4640  38  86 

650  5  44 

1650  13  82 

2650  22  19 

3650  30  57 

4650  38  94 

660  5  53 

1660  13  90 

2660  22  28 

3660  30  65 

4660  39  03 

670  5  61 

1670  13  99 

2670  22  36 

3670  30  74 

4670  39  11 

680  5  69} 

1680  14  07 

2680  22  44} 

3680  30  82 

4680  39  19} 

890  5  78 

1690  14  15 

2690  22  53 

3690  30  90 

4690  39  28 

700  5  86 

1700  14  24 

2700  22  61 

3700  30  99 

4700  39  36 

710  5  95 

1710  14  32 

2710  22  70 

3710  31  07 

4710  39  45 

720  6  03 

1720 

14  40} 

2720  22  78 

3720  31    15} 

4720  39  53 

730  6  11 

1730  14  49 

2730  22  86 

3730  31  24 

4730  39  61 

740  6  20 

1740 

14  57 

2740  22  95 

3740  31   32 

4740  39  70 

750  6  28 

1750 

14  66 

2750  23  03 

3750  31  41 

4750  39  78 

760  6  36} 

1760 

14  74 

2760  23  11} 

3760  31  49 

4780  39  86} 

770  6  45 

1770 

14  82 

2770  23  20 

3770  31  57 

4770  39  95 

780  6  53 

1780 

14  91 

2780  23  28 

3780  31  66 

4780  40  03 

790  6  62 

1790 

14  99 

2790  23  37 

3790  31   74 

4790  40  12 

800  6  70 

1800 

15  07} 

2800  23  45 

3800  31   82} 

4800  40  20 

810  6  78 

1810 

15  16 

2810  23  53 

3810  31  91 

4810  40  28 

820  6  87 

1820 

15  24 

2820  23  62 

3820  31  99 

4820  40  37 

830  6  95 

1830 

15  33 

2830  23  70 

3830  32  08 

4830  40  45 

840  7  03} 

1840 

15  41 

2840  23  78} 

3840  32  16 

4840  40  53} 

850  7  12 

1850 

15  49 

2850  23  87 

3850  32  24 

4850  40  62 

860  7  20 

1860 

15  58 

2860  23  95 

3860  32  33 

4860  40  70 

870  7  29 

1870 

15  66 

2870  24  04 

3870  32  41 

4870  40  79 

880  7  37 

1880 

15  74} 

2880  24  12 

3880  32  49} 

4880  40  87 

890  7  45 

1890 

15  83 

2890  24  20 

3890  32  58 

4890  40  95 

900  7  54 

1900 

15  91 

2900  24  29 

3900  32  66 

4900  41  04 

910  7  62 

1910 

16  00 

2910  24  37 

3910  32  75 

4910  41   12 

920  7  70} 

1920 

16  08 

2920  24  45} 

3920  32  83 

4920  41  20} 

930  7  79 

1930 

16  16 

2930  24  54 

3930  32  91 

4930  41   29 

940  7  87 

1940 

16  25 

2940  24  62 

3940  33  00 

4940  41  37 

950  7  96 

1950 

16  33 

2950  24  71 

3950  33  08 

4950  41  46 

960  8  04 

1960 

16  41} 

2960  24  79 

3960  33  16} 

49S0  41  54 

970  8  12 

1970 

16  50 

2970  24  87 

3B70  33  25 

4970  41  62 

980  8  21 

1980 

16  58 

2980  24  96 

3980  33  33 

4980  41   71 

990  8  29 

1990 

16  67 

2990  25  04 

3990  33  42 

4990  41   79 

1000  8  37} 

2000 

16  75 

3000  25  12} 

4000  33  50 

5000  41  87} 

10.000  Lbf.  1 

83.75 

25.000  Lbs.  $201 

).37i 

40.000 

Lbs.  $335.00 

15.000     " 

125.62} 

30.000     "        25 

1.25 

45.000 

"        376.87} 

l 

|  20.000     " 

167.50 

35.000     "        29: 

1.124 

50.000 

"       418.75 

THE    DELBRIDGE    CO.    - 

ST.    LOUIS, 

MO. 

85C  Lbs. 

.51     Per  60  Lbs. 
.272    "    32    " 
.25*    "    30    " 

si; 

Ml 

B2T 1 

1  Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

1       7  Lbs. 

06 

2    "     .02 

5     ' 

'     .04 

8     •' 

07 

3    "     .03 

6     ' 

'     .05 

9      - 

08 

10       08J 

1010     8  58} 

2010 

17   08) 

3010  25  58} 

4010 

34  08) 

20        17 

1020     8  67 

2020 

17  17 

3020   25   67 

4020 

34    17 

30       25S 

1030     8  75} 

2030 

17  25) 

3030  25  75) 

4030 

34  25} 

40       34 

1040     8  84 

2040 

17  34 

3040   25  84 

4040 

34  34 

50       42) 

1050     8  92} 

2050 

17  42} 

3050  25  92) 

4050 

34  42) 

60       51 

1060     9  01 

2060 

17  51 

3060  26  01 

4060 

34  51 

70       59) 

1070     9  09} 

2070 

17  59) 

3070  26  09) 

4070 

34  59) 

80       68 

1080     9   18 

2080 

17  68 

3080  26   18 

4080 

34  68 

90        76} 

1090     9  26} 

2090 

17   76} 

3090  26  26) 

4090 

34   76) 

100       85 

1100     9  35 

2100 

17  85 

3100  26  35 

4100 

34  85 

110        93) 

1110     9  43} 

2110 

17  93) 

3110  26  43) 

4110 

34  93} 

120  1   02 

1120     9  52 

2120 

18  02 

3120  26  52 

4120 

35  02 

130  1    10} 

1130     9  60} 

2130 

18   10) 

3130  26  60} 

4130 

35   10} 

140   1    19 

1140     9  69 

2140 

18   19 

3140  26  69 

4140 

35  19 

150   1   27} 

1150     9  77) 

2150 

18  27} 

3150  26  77) 

4150 

35  27} 

160  1  36 

1160     9  86 

2160 

18  36 

3160  26  86 

4160 

35  36 

170  1  44} 

1170     9  94} 

2170 

18  44) 

3170  26  94) 

4170 

35  44} 

180  1   53 

1180  10  03 

2180 

18  53 

3180  27   03 

4180 

35  53 

190  1   611 

1190  10   11) 

2190 

18  61} 

3190  27   11) 

4190 

35  61} 

200   1   70 

1200  10  20 

2200 

18  70 

3200  27  20 

4200 

35  70 

210   1   78} 

1210   10  28} 

2210 

18  78) 

3210  27  28) 

4210 

35  78) 

220   1   87 

1220  10  37 

2220 

18  87 

3220  27  37 

4220 

35  87 

230   1   95} 

1230   10  45} 

2230 

18  95) 

3230  27  45) 

4230 

35  95) 

240  2  04 

1240  10  54 

2240 

19  04 

3240  27  54 

4240 

36  04 

250  2  12} 

1250  10  62) 

2250 

19   12) 

3250  27  62) 

4250 

36  12} 

260  2  21 

1260  10  71 

2260 

19  21 

3260  27  71 

4260 

36  21 

270  2  29} 

1270  10  79) 

2270 

19  29) 

3270  27  79) 

4270 

36  29} 

280  2  38 

1280  10  88 

2280 

19  38 

3280  27  88 

4280 

36  38 

290  2  46} 

1290   10  96) 

2290 

19  46) 

3290  27   96) 

4290 

36  46} 

300  2  55 

1300   11  05 

2300 

19  55 

3300   28  OS 

4300 

36  55 

310  2  63} 

1310  11    13) 

2310 

19  63) 

3310  28    13} 

4310 

36  63) 

320  2  72 

1320   11   22 

2320 

19  72 

3320  28  22 

4320 

36  72 

330  2  80} 

1330  11  30} 

2330 

19  80} 

3330  28  30} 

4330 

36  80) 

340  2  89 

1340  11   39 

2340 

19  89 

3340   28   39 

4340 

36  89 

350  2  97} 

1350  11  47} 

2350 

19  97} 

3350  28  47) 

4350 

36  97) 

360  3  06 

1360  11   56 

2360 

20  06 

3360  28   56 

4360 

37   06 

370  3   14} 

1370  11   64) 

2370 

20   14) 

3370  28  64} 

4370 

37    14) 

380  3  23 

1380  11   73 

2380 

20  23 

3380  28  73 

4380 

37   23 

390  3  31} 

1390  11   81) 

2390 

20  31) 

3390  28  81} 

4390 

37  31} 

400  3  40 

1400   11   90 

2400 

20  40 

3400   28   90 

4400 

37  40 

410  3  48} 

1410    11    98) 

2410 

20  48) 

3410   28   98: 

4410 

37  48} 

420  3  57 

1420    12   07 

2420 

20  57 

3420   29   07 

4420 

37   57 

430  3  65} 

1430    12    IS) 

2430 

20  65) 

3430  29   15) 

4430 

37  65) 

440  3  74 

1440    12   24 

2440 

20   74 

3440  29   24 

4440 

37  74 

450  3  82} 

1450    12  32} 

2450 

20  82) 

3450  29  32) 

4450 

37  82) 

460  3  91 

1460    12  41 

2460 

20  91 

3460  29  41 

4460 

37  91 

470  3  994 

1470    12  49) 

2470 

20  99} 

3470  29  49) 

4470 

37   99) 

480  4  08 

1480    12   58 

2480 

21    08 

3460  29  58 

4480 

38  08 

490  4  16} 

1490    12  66) 

2490 

21    16) 

3490  29   66) 

4490 

38    16) 

500  4  25, 

1500    12   75 

2500 

21    25 

3500  29   75 

4500 

38   25 

510  4  33} 

1510   12  83} 

2510 

21    33) 

3510  29   83} 

4510 

38  33) 

520  4  42, 

1520    12  92 

2520 

21   42 

3520   29   92 

4520 

38  42 

530  4  50} 

1530  13  00} 

2530 

21    50} 

3530  30  00} 

4530 

38   50} 

540  4  59 

1540   13  09 

2540 

21    59 

3540  30  09 

4540 

38   59 

550  4  67} 

1550  13   17} 

2550 

21    67} 

3550  30   17) 

4550 

38  67) 

560  4  76 

1560  13  26 

2560 

21    76 

3560  30  26 

4560 

38  76 

570  4  84} 

1570  13  34) 

2570 

21    84) 

3570  30  34) 

4570 

38  84) 

580  4  93 

1580  13  43 

2580 

21    93 

3580  30  43 

4580 

38   93 

590  5  01} 

1590  13  51} 

2590 

22  014 

3590  30  51) 

4590 

39  01) 

600  5  10 

1600  13  60 

2600 

22    10 

3600  30  60 

4600 

39  10 

610  5  18} 

1610  13  68) 

2610 

22    18} 

3610  30  68) 

4610 

39   18) 

620  5  27 

1620  13  77 

2620 

22  27 

3620  30  77 

4620 

39  27 

630  5  35} 

1630   13  85} 

2630 

22  35) 

3630  30   85) 

4630 

39  35) 

640  5  44 

1640   13  94 

2640 

22  44 

3640  30  94 

4640 

39  44 

650  5  52} 

1650  14  02) 

2650 

22  52) 

3650  31   02) 

4650 

39  52) 

660  5  61 

1660  14   11 

2660 

22  61 

3660  31    11 

4660 

39   61 

670  5  69} 

1670    14    19i 

2670 

22  69} 

3670  31    19) 

4670 

39  69} 

680  5  78 

1660    14   28 

2680 

22   78 

3680  31   28 

4660 

39   78 

690  5  86} 

1690    14   36) 

2690 

22  86} 

3690  31   36) 

4690 

39  86) 

700  5  95 

1700   14  45 

2700 

22  95 

3700  31  45 

4700 

39  95 

710  6  03} 

1710   14  53} 

2710 

23  03} 

3710  31   53) 

4710 

40  03) 

720  6  12 

1720  14  62 

2720 

23    12 

3720  31   62 

4720 

40    12 

730  6  20} 

1730  14  70) 

2730 

23   20) 

3730  31   70) 

4730 

40   20) 

740  6  29 

1740  14  79 

2740 

23   29 

3740  31   79 

4740 

40   29 

750  6  37} 

1750    14  87) 

2750 

23  37) 

3750  31   87} 

4750 

40  37} 

760  6  46 

1760    14  96 

2760 

23  46 

3760  31   96 

4760 

40  46 

770  6  54} 

1770    IS  04} 

2770 

23  54} 

3770  32  04) 

4770 

40   54} 

760  6  63 

1780  15  13 

2780 

23  63 

3780  32   13 

4780 

40  63 

780  6  71} 

1790  15  21} 

2790 

23   71) 

3790  32   21) 

4790 

40  71} 

800  6  80 

1800  15  30 

2800 

23  80 

3800  32  30 

4800 

40  80 

610   6  88} 

1810   15   38} 

2810 

23  88} 

3810  32  38) 

4810 

40  88) 

820  6  97 

1620   15  47 

2820 

23  97 

3820   32  47 

4820 

40  97 

830  7  05} 

1630  15  55} 

2830 

24  05} 

3830  32  55) 

4630 

41   05) 

840  7   14 

1840  15  64 

2640 

24   14 

3840  32  64 

4840 

41    14 

850  7  22} 

1850   15  72} 

2850 

24  22} 

3850  32  72} 

4850 

41    22) 

860  7  31 

1860   15  81 

2660 

24  31 

3860  32  81 

4860 

41    31 

870  7  39} 

1870  15  89) 

2870 

24  39) 

3870  32  89) 

4870 

41    39) 

880  7  48 

I860  15  98 

2880 

24  48 

3880  32  98 

4880 

41    48 

890  7  56} 

1890  16  06} 

2890 

24   56) 

3890  33  06) 

4890 

41    56) 

900  7  65 

1900  16   15 

2900 

24  65 

3900  33   IS 

4900 

41   65 

910  7  73} 

1910   16  23} 

2910 

24   73} 

3910  33  23) 

4910 

41    73) 

920  7  82 

1920   16  32 

2920 

24  82 

3920  33  32 

4920 

41    82 

930  7  90} 

1930  16  40) 

2930 

24  90) 

3930  33  40) 

4930 

41    90) 

940  7  99 

1940    16  49 

2940 

24  99 

3940  33  49 

4940 

41    99 

950  8  07} 

1950  16  57) 

2950 

25  07) 

3950  33  57) 

4950 

42  07) 

960  8   16 

1960    16  66 

2960 

25   16 

3960  33  66 

4960 

42   16 

970  8  24} 

1970    16   74) 

2970 

25  24) 

3970   33   74) 

4970 

42   24) 

980  8  33 

1980   16  83 

2980 

25  33 

3980   33   83 

4980 

42   33 

990  8  41 

1990   16  91) 

2990 

25  41} 

3990   33  91) 

4990 

42  41) 

1000  8  50 

2000    17  00 

3000 

25  50 

4000   34   00 

5000 

42  50 

10.000  Lbs.  $  85.00 

25.000  Lbs.  $21 

2. SO 

40.000 

Lbs.  $340.00 

15,000     "        127.50 

30.000 

••        25 

5.00 

45.000 

•  ■ 

382.SO 

20,000     "        170.00        35,000 

29 

7. SO 

50.000 

425.00 
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ST.    LOUIS,    MO. 


86ic 

100 
Lbs. 

.511    Per  60  Lbs. 
.276      "    32    " 
.25i      "    30    " 

$11 

'.2! 

-2000 

J  Lbs. 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03 

I       7  Lbs.  . 

06 

2 

'■     .02 

5     "     .04 

8     "     . 

07 

3 

"     .03 

6      "     .05 

9     "     . 

08 

10       09 

1010      8   71 

2010   17  34 

3010   25  96 

4010 

34  59 

20        17 

1020      8  80 

2020  17  42 

3020   26  05 

4020 

34  67 

30       26 

1030      8  88 

2030   17  51 

3030  26  13 

4030 

34  76 

40       344 

1040      8  97 

2040   17  594 

3040  26  22 

4040 

34  844 

50       43 

1050      9  06 

2050   17  68 

3050   26  31 

4050 

34  93 

60       52 

1060      9    14 

2060   17   77 

3060   26  39 

4060 

35  02 

70       60 

1070      9  23 

2070  17  85 

3070   26  48 

4070 

35   10 

60        69 

1080     9  314 

2080   17  94 

3080   26  564 

4080 

35   19 

90        78 

1090      9  40 

2090   18  03 

3090  26  65 

4090 

35  28 

100        86 

1100      9  49 

2100   18   11 

3100  26  74 

4100 

35  36 

110       95 

1110      9   57 

2110   18  20 

3110  26  82 

4110 

35  45 

120   1  034 

1120      9  66 

2120   18  284 

3120  26  91 

4120 

35  534 

130   1    12 

1130      9   75 

2130  18  37 

3130  27  00 

4130 

35  62 

140   1  21 

1140      9  83 

2140  18  46 

3140  27   08 

4140 

35  71 

150  1  29 

1150      9  92 

2150  18  54 

3150   27   17 

4150 

35  79 

160  1  38 

1160   10  004 

2160  18  63 

3160  27  254 

4160 

35  88 

170  1  47 

1170   10  09 

2170  18  72 

3170  27  34 

4170 

35  97 

180  1  55 

1180   10   18 

2180  18  80 

3180   27  43 

4180 

36  05 

190   1  64 

1190   10  26 

2190    18  89 

3190  27  51 

4190 

36   14 

200  1   724 

1200   10  35 

2200    18  974 

3200   27  60 

4200 

36  224 

210   1   81 

1210   10  44 

2210    19  06 

3210   27  69 

4210 

36  31 

220   1  90 

1220   10  52 

2220  19  15 

3220   27   77 

4220 

36  40 

230   1  98 

1230   10  61 

2230   19  23 

3230   27  86 

4230 

36  48 

240  2  07 

1240  10  694 

2240   19  32 

3240   27  944 

4240 

36  57 

250  2   16 

1250  10  78 

2250   19  41 

3250  28  03 

4250 

36  66 

260  2  24 

1260  10  87 

2260   19  49 

3260  28  12 

4260 

36   74 

270  2  33 

1270  10  95 

2270  19  58 

3270  28  20 

4270 

36  83 

280  2  414 

1280   11   04 

2280  19  664 

3280  28  29 

4280 

36  914 

290  2  50 

1290  11   13 

2290   19  75 

3290  28  38 

4290 

37  00 

300  2  59 

1300   11   21 

2300   19  84 

3300  28  46 

4300 

37  09 

310  2  67 

1310  11  30 

2310   19  92 

3310  28  55 

4310 

37    17 

320  2  76 

1320  11  384 

2320  20  01 

3320   28  634 

4320 

37   26 

330  2  85 

1330  11  47 

2330  20  10 

3330   28   72 

4330 

37   35 

340  2  93 

1340  11   56 

2340  20  IS 

3340   28  81 

4340 

37  43 

350  3  02 

1350   11  64 

2350   20  27 

3350  28  89 

4350 

37   52 

360  3  104 

1360   11   73 

2360  20  354 

3360  28  98 

4360 

37  60i 

370  3  19 

1370   11  82 

2370  20  44 

3370  29  07 

4370 

37  69 

380  3  28 

1380   11  90 

2380  20  53 

3380  29  15 

4380 

37   78 

390  3  36 

1390  11   99 

2390  20  61 

3390  29  24 

4390 

37  86 

400  3  45 

1400  12  074 

2400  20  70 

3400   29  324 

4400 

37  95 

410  3  54 

1410  12  16 

2410  20  79 

3410  29  41 

4410 

38  04 

420  3  62 

1420  12  25 

2420   20  87 

3420  29  50 

4420 

38   12 

430  3  71 

1430   12  33 

2430  20  96 

3430  29   58 

4430 

38  21 

440  3  794 

1440   12  42 

2440   21   044 

3440  29   67 

4440 

38   294 

450  3  88 

1450  12  51 

2450   21    13 

3450  29  76 

4450 

38  38 

460  3  97 

1460   12  59 

2460  21   22 

3460  29  84 

4460 

38  47 

470  4  05 

1470   12  68 

2470  21  30 

3470   29  93 

4470 

38  55 

480  4  14 

1480  12  764 

2480  21  39 

3480   30  014 

4480 

38  64 

490  4  23 

1490  12  85 

2490  21  48 

3490  30   10 

4490 

38   73 

500  4  31 

1500   12  94 

2500  21  56 

3500  30  19 

4-J00 

38  81 

510  4  40 

1510   13  02 

2510  21  65 

3510  30  27 

4510 

38  90 

520  4  484 

1520  13  11 

2520  21   734 

3520  30  36 

4520 

38  984 

530  4  57 

1530  13  20 

2530  21  82 

3530  30  45 

4530 

39  07 

540  4  66 

1540  13  28 

2540  21  91 

3540  30  53 

4540 

39   16 

550  4  74 

1550  13  37 

2550  21  99 

3550  30  62 

4550 

39  24 

560  4  83 

1560   13  454 

2560  22  08 

3560  30  70( 

4560 

39  33 

570  4  92 

1570   13  54 

2570  22  17 

3570  30  79 

4570 

39  42 

580  5  00 

1580   13  63 

2580  22  25. 

3580  30  88 

4580 

39  50 

590  5  09 

1590  13  71 

2590  22  34 

3590  30  96 

4590 

39  59 

600  5  174 

1600   13  80 

2600  22  424 

3600  31  05 

4600  39  67J 

610  5  26 

1610  13  89 

2610   22  51 

3610  31   14 

4610 

39   76 

620  5  35 

1620  13  97 

2620   22  60 

3620  31   22 

4620 

39  85 

630  5  43 

1630  14  06 

2630  22  68 

3630  31   31 

4630 

39  93 

640  5  52 

1640  14  144 

2640  22  77 

3640  31   394 

4640 

40  02 

650  5  61 

1650  14  23 

2650   22  86 

3650  31   48 

4650 

40   11 

660  5  69 

1660   14  32 

2660   22  94 

3660  31  57 

4660 

40   19 

670  5  78 

1670   14  40 

2670  23  03 

3670  31  65 

4670 

40  28 

680  5  864 

1680   14  49 

2680  23  114 

3680  31   74 

4680 

40  364 

690  5  95 

1690   14  58 

2690  23  20 

3690  31  83 

4690 

40  45 

700  6  04 

1700   14  66 

2700  23  29 

3700  31  91 

4700 

40  54 

710  6  12 

1710  14  75 

2710  23  37 

3710  32  00 

4710 

40  62 

720  6  21 

1720  14  834 

2720  23  46 

3720  32  084 

4720 

40   71 

730  6  30 

1730   14  92 

2730  23  55 

3730  32  17 

4730 

40  80 

740  6  38 

1740   15  01 

2740  23  63 

3740  32   26 

4740 

40  88 

750  6  47 

1750   15  09 

2750   23   72 

3750  32  34 

4750 

40  97 

760  6  554 

1760   15  18 

2760  23  804 

3760  32  43 

4760 

41   054 

770  6  64 

1770  15  27 

2770  23  89 

3770  32  52 

4770 

41    14 

780  6  73 

1780   15  35 

2780  23  98 

3780  32  60 

4780 

41    23 

790  6  81 

1790  15  44 

2790  24  06 

3790  32  69 

4790 

41    31 

800  6  90 

1800  15  524 

2800  24  15 

3800  32   774 

4800 

41   40 

810  6  99 

1810  15  61 

2810  24  24 

3810  32  86 

4810 

41   49 

820  7  07 

1820  15  70 

2820  24  32 

3820  32  95 

4820 

41    57 

830  7  16 

1830  15  78 

2830  24  41 

3830  33  03 

4830 

41    66 

840  7  244 

1840  15  87 

2840  24  494 

3840  33  12 

4840 

41    744 

850  7  33 

1850  15  96 

2850  24  58 

3850  33  21 

4850 

41    83 

860  7  42 

1860  16  04 

2860  24  67 

3860  33   29 

4860 

41    92 

870  7  50 

1870  16  13 

2870  24  75 

3870  33  38 

4870 

42  00 

880  7  59 

1880   16  21} 

2880   24  64 

3880  33  464 

4880 

42  09 

890  7  68 

1890  16  30 

2890   24  93 

3890  33  55 

4890 

42   18 

900  7  76 

1900    16  39 

2900  25  01 

3900  33  64 

4900 

42  26 

910  7  85 

1910    16  47 

2910  25  10 

3910  33  72 

4910 

42  35 

920  7  934 

1920   16  56 

2920  25  184 

3920  33  81 

4920 

42   434 

930  8  02 

1930   16  65 

2930  25  27 

3930  33  90 

4930 

42  52 

940  8  11 

1940  16  73 

2940  25  36 

3940  33  98 

4940 

42  61 

950  8  19 

1950  16  82 

2950  25  44 

3950  34  07 

4950 

42  69 

960  8  28 

1960  16  904 

2960  25  53 

3960  34  154 

4960  42  78 

970  8  37 

1970  16  99 

2970  25  62 

3970  34  24 

4970 

42  87 

980  8  45 

1980  17  08 

2980  25  70 

3980  34  33 

4980 

42  95 

990  8  54 

1990  17  16 

2990  25  79 

3990  34  41 

4990 

43  04 

1000  8  624 

2000  17  25 

3000  25  874 

[   4000  34  50 

5000 

43  124 

10.000  Lbs.  3 

>  86.25 

25,000  Lbs.  $21 

5.624 

40.00C 

Lbs. 

$345.00 

15.000     " 

129.374 

30.000     "        25 

8.75 

45.00C 

" 

388.12) 

20.000     " 

172.50 

35.000     "        30 

1.874 

50.00C 

" 

431.25 

THE    DELBRIDGE    CO.    - 

ST. 

LOUIS, 

MO. 

OH  A 

100 

.52*    Per  60  Lbs. 

<rn 

f  CI 

12000 

8/2C 

Lbs. 

.28        "    32    " 
.26i      "    30    " 

51  i 

'.51 

J  Lbs. 

1 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .03) 

I       7  Lbs.  . 

06 

2 

"    .02 

5     "     .04 

8     •'     . 

07 

3 

"     .03 

6      "     .05 

9      "     . 

08 

10       09 

1010 

8  84 

2010   17  59 

3010   26   34 

4010 

35  09 

20        171 

1020 

8  921 

2020  17  671 

3020   26  421 

4020 

35    17) 

30       26 

1030 

9  01 

2030  17  76 

3030   26   51 

4030 

35   26 

40       35 

1040 

9   10 

2040  17  85 

3040   26  60 

4040 

35  35 

50       44 

1050 

9   19 

2050   17  94 

3050   26  69 

4050 

35  44 

60       521 

1060 

9  271 

2060  18  02) 

3060  26  771 

4060 

35  52) 

70        61 

1070 

9  36 

2070  18  11 

3070   26   86 

4070 

35  61 

80        70 

1080 

9  45 

2080  18  20 

3080   26   95 

4080 

35  70 

90        79 

1090 

9   54 

2090   18  29 

3090  27  04 

4090 

35  79 

100        871 

1100 

9   621 

2100    18  371 

3100  27   121 

4100 

35  87) 

110       96 

1110 

9  71 

2110   18  46 

3110  27   21 

4110 

35  96 

120   1   05 

1120 

9  80 

2120   18  55 

3120  27  30 

4120 

36  05 

130   1    14 

1130 

9  89 

2130    18  64 

3130  27  39 

4130 

36  14 

140   1   221 

1140 

9  971 

2140   18   72) 

3140   27  471 

4140 

36  22) 

150   1   31 

1150  10  06 

2150    18  81 

3150   27   56 

4150 

36  31 

160   1  40 

1160  10  15 

2160    18  90 

3160  27  65 

4160 

36  40 

170  1  49 

1170  10  24 

2170    18  99 

3170  27  74 

4170 

36  49 

180  1  571 

1180  10  321 

2180   19  071 

3180   27   82) 

4180  36  57) 

190   1  66 

1190  10  41 

2190   19   16 

3190  27   91 

4190 

36  66 

200   1   75 

1200   10  50 

2200   19  25 

3200  28  00 

4200 

36   75 

210   1   84 

1210  10  59 

2210  19  34 

3210  28  09 

4210 

36  84 

220  1  921 

1220   10  671 

2220  19  42) 

3220  28   17: 

4220 

36  92) 

230  2  01 

1230   10  76 

2230   19  51 

3230  28  26 

4230 

37  01 

240  2   10 

1240  10  85 

2240   19  60 

3240   28   35 

4240 

37   10 

250  2   19 

1250  10  94 

2250  19  69 

3250  28  44 

4250 

37    19 

260  2  271 

1260  11   021 

2260   19  77) 

3260  28  52) 

4260 

37   271 

270  2  36 

1270  11    11 

2270   19  86 

3270  28  61 

4270 

37  36 

280  2  45 

1280  11   20 

2280   19  95 

3280  28  70 

4280 

37  45 

290  2  54, 

1290  11   29 

2290  20  04 

3290   28   79 

4290 

37   54 

300  2  62* 

1300   11   371 

2300  20  12) 

3300   28  871 

4300 

37  62) 

310  2  71 

1310   11  46 

2310  20  21 

3310   28   96 

4310 

37   71 

320  2  80 

1320   11   55 

2320  20  30 

3320  29  05 

4320 

37   80 

330   2  89 

1330   11   64 

2330   20  39 

3330  29   14 

4330 

37   89 

340   2  971 

1340   11   721 

2340  20  471 

3340  29  22) 

4340 

37   97) 

350   3  06 

1350  11   81 

2350  20  56 

3350  29  31 

4350 

38  06 

360  3   15 

1360  11   90 

2360  20  65 

3360  29  40 

4360 

38    15 

370  3  24, 

1370  11   99 

2370  20  74 

3370  29  49 

4370 

38  24 

380  3  32* 

1380   12  071 

2380  20  82) 

3380   29   57) 

4380 

38   32) 

390  3  41 

1390  12   16 

2390  20  91 

3390  29  66 

4390 

38  41 

400  3  50 

1400  12  25 

2400  21   00 

3400  29  75 

4400 

38   50 

410  3  59, 

1410  12  34 

2410   21   09 

3410  29  84 

4410 

38  59 

420  3  671 

1420  12  421 

2420   21    171 

3420  29  92i 

4420 

38  67) 

430  3  76 

1430  12  51 

2430   21    26 

3430  30  01 

4430 

38  76 

440  3  85 

1440  12  60 

2440  21   35 

3440  30  10 

4440 

38  85 

450  3  94 

1450  12  69 

2450  21   44 

3450  30   19 

4450 

38   94 

460  4  021 

1460  12  771 

2460   21    52) 

3460  30  27) 

4460 

39  02) 

470  4  11 

1470    12  86 

2470  21   61 

3470  30  36 

4470 

39    11 

480  4  20 

1480  12  95 

2480  21   70 

3480  30  45 

4480 

39   20 

490  4  29 

1490  13  04 

2490  21   79 

3490  30  54 

4490 

39   29 

500  4  371 

1500  13   121 

2500  21  871 

3500  30  62) 

4500 

39  371 

510  4  46 

1510   13  21 

2510  21  96 

3510  30  71 

4510 

39  46 

520  4  55 

1520   13  30 

2520  22  05 

3520  30  80 

4520 

39   55 

530  4  64 

1530   13  39 

2530  22   14 

3530  30  89 

4530 

39  64 

540  4  721 

1540   13  471 

2540   22  221 

3540  30  971 

4540 

39   72) 

550  4  81 

1550  13  56 

2550  22  31 

3550  31   06 

4550 

39  81 

560  4  90 

1560   13  65 

2560  22  40 

3560  31    15 

4560 

39  90 

570  4  99 

1570  13  74 

2570  22  49 

3570  31   24 

4570 

39  99 

580  5  071 

1580   13  821 

2560  22  571 

3580  31   321 

4580 

40  07) 

590  5  16 

1590  13  91 

2590   22  66 

3590  31  41 

4590 

40   16 

600  5  25 

1600  14  00 

2600   22   75 

3600  31   50 

4600 

40   25 

610  5  34 

1610   14  09 

2610  22  84 

3610  31   59 

4610 

40  34 

620  5  421 

1620  14  171 

2620   22  921 

3620  31   67) 

4620  40  42; 

630  5  51 

1630  14  26 

2630  23  01 

3630  31   76 

4630 

40  51 

640  5  60 

1640  14  35 

2640   23    10 

3640  31   85 

4640 

40  60 

650  5  69 

1650  14  44 

2650  23   19 

3650   31    94 

4650 

40  69 

660  5  771 

1660  14  52) 

2660  23  27) 

3660   32   02) 

4660 

40   77) 

670  5  86 

1670  14  61 

2670  23  36 

3670  32   11 

4670 

40  86 

680  5  95 

1680   14  70 

2680  23  45 

3660  32  20 

4680 

40  95 

690  6  04 

1690  14  79 

2690  23  54 

3690  32  29 

4690 

41    04 

700  6  121 

1700   14  87 

2700  23  62) 

3700  32  37) 

4700 

41    12) 

710  6  21 

1710  14  96 

2710  23  71 

3710  32  46 

4710 

41    21 

720  6  30 

1720   15  05 

2720  23  80 

3720  32  55 

4720 

41    30 

730  6  39 

1730   15  14 

2730  23  89 

3730  32  64 

4730 

41   39 

740  6  471 

1740   15  221 

2740   23   97) 

3740  32  72) 

4740 

41    47) 

750  6  56 

1750   15  31 

2750  24  06 

3750   32   81 

4750 

41    56 

760  6  65 

1760   15  40 

2760  24   15 

3760  32  90 

4760 

41   65 

770  6  74 

1770  15  49 

2770  24  24 

3770  32  99 

4770 

41   74 

780  6  821 

1780   15  571 

2780  24   32) 

3780  33  07) 

4780 

41   82) 

790  6  91 

1790  15  66 

2790   24  41 

3790   33    16 

4790 

41   91 

800  7  00 

1800   15  75 

2800   24   50 

3800   33   25 

4800 

42  00 

810  7  09 

1810  15  84 

2810   24   59 

3810   33   34 

4810 

42   09 

820  7   171 

1820  15  921 

2820   24  67) 

3820   33   421 

4820 

42    17) 

830  7  26 

1830  16  01 

2830   24   76 

3830  33  51 

4830 

42   26 

840  7  35 

1840   16  10 

2840  24  85 

3640  33  60 

4840 

42  35 

850  7  44, 

1850  16  19 

2850  24  94 

3850   33  69 

4850 

42  44 

860  7  521 

1860  16  271 

2860  25  02) 

3860  33   77) 

4860 

42   52) 

870  7  61 

1870   16  36 

2870  25  11 

3870   33   86 

4870 

42  61 

880  7  70 

1880   16  45 

2880  25  20 

3880  33   95 

4860 

42   70 

890  7  79 

1890   16  54 

2890   25  29 

3890  34   04 

4890 

42   79 

900  7  871 

1900   16  62) 

2900   25  37) 

3900  34    12) 

4900 

42  871 

910  7  96 

1910  16  71 

2910  25  46 

3910  34  21 

4910 

42  96 

920  8  05 

1920  16  80 

2920  25  55 

3920  34  30 

4920 

43  05 

930  8   14 

1930   16  89 

2930  25  64 

3930  34  39 

4930 

43    14 

940  8  221 

1940   16  971 

2940   25   72) 

3940  34  47) 

4940 

43   22) 

950  8  31 

1950   17  06 

2950  25  81 

3950   34   56 

4950 

43  31 

960  8  40 

1960   17   15 

2960  25  90 

3960  34  65 

4960 

43  40 

970  8  49 

1970   17  24 

2970  25  99 

3970  34  74 

4970 

43  49 

980  8  571 

1980   17  321 

2980   26  07) 

3980  34  82) 

4980 

43   57) 

990  8  66 

1990   17  41 

2990   26    16 

3990  34  91 

4990 

43  66 

1000  8  75 

2000   17  50 

3000  26  25 

4000  35  00 

5000 

43  75 

10.000  Lbs.  i 

87.50 

25.000  Lbs.  $21 

J.  75 

40. 00C 

Lbs. 

$350.00 

15.000     " 

131.25 

30.000     ' '        26 

2.50 

45.00C 

•• 

393.75 

20.000     " 

175.00 

35.000     '  •        30 

5.25 

50.00C 

" 

437.50 
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lie 

100 
Lbs. 

.53i    Per  60  Lbs. 
.284      "    32    " 
.26g      "    30    " 

51 7.75  ^s. 

1 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .04 

I       7  Lbs.  . 

06 

2 

"    .02 

5     "     .04 

8     "     . 

07 

3 

"     .03 

6     "     .05 

9     '■     . 

08 

10 

09 

1010      8   96 

2010    17   84 

3010  26   71 

4010  35  59 

20 

18 

1020     9  05 

2020   17  93 

3020  26  80 

4020  35  68 

30 

27 

1030     9  14 

2030  18  02 

3030  26  89 

4030  35  77 

40 

35* 

1040     9  23 

2040  18  101 

3040  26  98 

4040  35  854 

50 

44 

1050     9  32 

2050  18  19 

3050  27   07 

4050  35  94 

60 

53 

1060     9  41 

2060   18  28 

3060  27  16 

4060  36  03 

70 

62 

1070     9  50 

2070  18  37 

3070  27  25 

4070  36  12 

80 

71 

1080     9  584 

2080  18  46 

3080  27  331 

4080  36  21 

90 

80 

1090     9  67 

2090   18  55 

3090  27  42 

4090  36  30 

100 

89 

1100     9  76 

2100  18  64 

3100  27  51 

4100  36  39 

110 

98 

1110     9  85 

2110  18  73 

3110  27  60 

4110  36  48 

120 

1   064 

1120     9  94 

2120  18  814 

3120  27  69 

4120  36  561 

130 

1   IS 

1130   10  03 

2130  18  90 

3130  27  78 

4130  36  65 

HO 

1  24 

1140   10  12 

2140   18  99 

3140  27  87 

4140  36  74 

150 

1  33 

1150  10  21 

2150   19  08 

3150  27  96 

4150  36  83 

160 

1   42 

1160  10  294 

2160  19   17 

3160  28  044 

4160  36  92 

170 

1   51 

1170  10  38 

2170    19  26 

3170  28  13 

4170  37  01 

180 

1  60 

1180  10  47 

2180   19  35 

3180  28  22 

4180  37  10 

190 

1  69 

1190  10  56 

2190  19  44 

3190  28  31 

4190  37  19 

200 

1   771 

1200  10  65 

2200   19  521 

3200  28  40 

4200  37  274 

210 

1  86 

1210  10  74 

2210  19  61 

3210  28  49 

4210  37  36 

220 

1  95 

1220   10  83 

2220   19  70 

3220  28  58 

4220  37  45 

230 

2  04 

1230   10  92 

2230   19  79 

3230  28  67 

4230  37  54 

240 

2   13 

1240   11   004 

2240   19  88 

3240  28  754 

4240  37  63 

250 

2  22 

1250   11  09 

2250  19  97 

3250  28  84 

4250  37  72 

260 

2  31 

1260  11    18 

2260  20  06 

3260  28  93 

4260  37  81 

270 

2  40 

1270   11   27 

2270  20  15 

3270  29  02 

4270  37  90 

280 

2  481 

1280   11  36 

2280  20  231 

3280   29   11 

4280  37  984 

290 

2  57 

1290  11  45 

2290  20  32 

3290   29  20 

4290  38  07 

300 

2  66 

1300  11  54 

2300   20  41 

3300  29  29 

4300  38  16 

310 

2  75 

1310   11  63 

2310  20  50 

3310   29  38 

4310  38  25 

320 

2  84 

1320   11   714 

2320  20  59 

3320   29  464 

4320   38  34 

330 

2  93 

1330  11   80 

2330  20  68 

3330  29  55 

4330   38  43 

340 

3  02 

1340  11  89 

2340  20   77 

3340  29  64 

4340  38  52 

350 

3  11 

1350  11  98 

2350   20  86 

3350  29  73 

4350  38  61 

360 

3  194 

1360  12  07 

2360  20  941 

3360  29  82 

4360   38  691 

370 

3  28 

1370   12  16 

2370  21  03 

3370  29  91 

4370  38   78 

380 

3  37 

1380   12  25 

2380  21   12 

3380  30  00 

4380  38  87 

390 

3  46 

1390  12  34 

2390  21   21 

3390  30  09 

4390  38  96 

400 

3  55 

1400  12  421 

2400   21   30 

3400  30  174 

4400  39  05 

410 

3  64 

1410  12  51 

2410  21  39 

3410  30  26 

4410  39  14 

420 

3  73 

1420   12  60 

2420  21  48 

3420  30  35 

4420  39  23 

430 

3  82 

1430  12  69 

2430  21  57 

3430  30  44 

4430  39  32 

440 

3  904 

1440   12  78. 

2440  21   65 1 

3440  30  53 

4440  39  404 

450 

3  99 

1450  12  87 

2450  21   74 

3450  30  62 

4450  39  49 

460 

4  08 

1460   12  96 

2460  21  83 

3460  30  71 

4460  39  58 

470 

4   17 

1470  13  05 

2470  21  92 

3470  30  80 

4470  39  67 

460 

4  26 

1480  13  134 

2480  22  01 

3480  30  884 

4480  39  76 

490 

4  35 

1490  13  22 

2490  22  10 

3490  30  97 

4490  39  85 

500 

4  44 

1500  13  31 

2500  22  19 

3500  31  06 

4500  39  94 

!          510 

4  53 

1510  13  40 

2510  22  28 

3510  31    15 

4510  40  03 

520 

4  611 

1520  13  49 

2520  22  364 

3520  31   24 

4520  40  Hi 

530 

4  70 

1530  13  58 

2530  22  45 

3530  31   33 

4530  40  20 

'           540 

4  79 

1540  13  67 

2540  22  54 

3540  31  42 

4540  40  29 

550 

4  88 

1550  13  76 

2550  22  63 

3550  31  51 

4550  40  38 

560 

4  97 

1560  13  844 

2560  22   72 

3560  31   594 

4560  40  47 

570 

5  06 

1570  13  93 

2570  22  81 

3570  31   68 

4570  40  56 

580 

5   15 

1580  14  02 

2580  22  90 

3580  31   77 

4580  40  65 

590 

5  24 

1590  14  11 

2590  22  99 

3590  31   86 

4590  40  74 

600 

5  324 

1600  14  20 

2600  23  071 

3600  31   95 

4600  40  824 

610 

5  41 

1610   14  29 

2610  23  16 

3610  32  04 

4610  40  91 

620 

5  50 

1620   14  38 

2620  23  25 

3620  32  13 

4620  41  00 

630 

5  59 

1630  14  47 

2630  23  34 

3630  32  22 

4630  41  09 

:             640 

5  68 

1640  14  554 

2640  23  43 

3640  32  304 

4640  41   18 

650 

5  77 

1650   14  64 

2650  23  52 

3650  32  39 

4650  41   27 

660 

5  86 

1660   14  73 

2660  23  61 

3660  32  48 

4660  41  36 

670 

5  95 

1670  14  82 

2670  23  70 

3670  32  57 

4670  41  45 

680 

6  034 

1680   14  91 

2680  23  784 

3680  32  66 

4680  41   534 

690 

6  12 

1690   15  00 

2690  23  87 

3690  32  75 

4690  41  62 

j          700 

6  21 

1700  15  09 

2700  23  96 

3700  32  84 

4700  41   71 

710 

6  30 

1710  15  18 

2710  24  05 

3710  32   93 

4710  41  80 

'          720 

6  39 

1720  15  261 

2720  24  14 

3720  33  014 

4720  41  89 

i          730 

6  48 

1730  15  35 

2730   24  23 

3730  33   10 

4730  41  98 

740 

6  57 

1740  15  44 

2740  24  32 

3740  33   19 

4740  42  07 

I          750 

6  66 

1750  15  53 

2750  24  41 

3750  33  28 

4750  42  16 

760 

6  744 

1760  15  62 

2760  24  494 

3760  33  37 

4760  42  244 

770 

6  83 

1770  15  71 

2770  24  58 

3770  33  46 

4770  42  33 

760 

6  92 

1780  15  80 

2780  24  67 

3780  33  55 

4780  42  42 

790 

7  01 

1790  15  89 

2790  24  76 

3790  33   64 

4790  42  51 

800 

7  10 

1800  15  971 

2800  24  85 

3800  33  724 

4800  42  60 

810 

7  19 

1810  16  06 

2810  24  94 

3810  33  81 

4810  42  69 

820 

7  28 

1820  16   15 

2820  25  03 

3820  33  90 

4820  42  78 

830 

7  37 

1830   16  24 

2830  25  12 

3830  33  99 

4830  42  87 

840  7  451 

1840  16  33 

2840   25  201 

3840  34  08 

4840  42  954 

850 

7  54 

1850  16  42 

2850  25  29 

3850  34  17 

4850  43  04 

860 

7  63 

1860  16  51 

2860  25  38 

3860  34  26 

4860  43  13 

870 

7  72 

1870  16  60 

2870   25  47 

3870  34  35 

4870  43  22 

880 

7  81 

1880  16  684 

2880  25  56 

3880  34  434 

4880  43  31 

890 

7  90 

1890  16  77 

2890  25  65 

3890  34  52 

4890  43  40 

900 

7  99 

1900   16  86 

2900  25  74 

3900  34  61 

4900  43  49 

910 

8  08 

1910  16  95 

2910  25  83 

3910  34  70 

4910  43  58 

920 

8  164 

1920   17  04 

2920  25  914 

3920  34  79 

4920  43  664 

930 

8  25 

1930  17   13 

2930  26  00 

3930  34  88 

4930  43  75 

940 

8  34 

1940   17  22 

2940  26  09 

3940  34  97 

4940  43  84  ," 

950 

8  43 

1950  17  31 

2950  26  18 

3950  35  06 

4950  43  93 

960 

8  52 

1960  17  394 

2960  26  27 

3960  35  144 

4960  44  02     < 

670 

8  61 

1970  17  48 

2970  26  36 

3970  35  23 

4970  44  11 

980 

8  70 

1980   17  57 

2980  26  45 

3980  35  32 

4980  44  20 

990 

8  79 

1990  17  66 

2990  26  54 

3990  35  41 

4990  44  29 

1000 

8  874 

2000   17  75 

3000  26  624 

4000  35  50 

5000  44  374 

1    10.000  LbS.  t 

88.75 

25.000  Lbs.  $221 

.874 

40,000 

Lbs.  $355.00 

1    15.000 

1 

133.121 

30,000     ' '        26( 

;.2S 

45.000 

399.371 

1    20,000 

177.50 

35.000     "        31( 

).624 

50,000 

443.75 
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90c  I" 


.54    Per  60  Lbs. 
.288    "    32    " 
.27      "    30    " 


$18.00 


2000 
Lbs. 


1  Lb. 

2  " 

3  " 


.01 
.02 
.03 


4  Lbs. 

5  " 


.04 
.04 
.05 


7  Lbs. 

8  " 

9  " 


.06 
.07 
.08 


10 
20 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 


09 
18 
27 
36 
45 
54 
63 
72 
81 
90 
99 


120   1   08 


130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 
580 
590 


600  5  40 

610 

620 

630 

640 

650 

660 

670 

680 

690 

700 

710 

720 

730 

740 

750 


5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
..6 
760  6  84 
770  6  93 


780 
790 
800 
810 
820 
830 
840 
850 
860 
870 
880 


02 
11 
20 
29 
38 
47 
56 
65 
74 
83 
92 


7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
._  7 
890  8  01 
900  8  10 
910  8  19 
920  8  28 
930  8  37 
940  8  46 
950  8  55 
960  8  64 
970  8  73 
980  8  82 
990  8  91 
1000  9  00 


1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 


9  09 

9  18 

9  27 

9  36 

9  45 

9  54 

9  63 

9  72 

9  81 

9  90 

9  99 

0  08 

0  17 

0  26 

0  35 

0  44 

0  53 

0  62 

0  71 

0  80 

0  89 

0  98 

1  07 

1  16 

1  25 

1  34 

1  43 

1  52 

1  61 

1  70 

1  79 

1  88 

1  97 

2  06 

2  15 

2  24 

2  33 

2  42 

2  51 

2  60 

2  69 

2  78 

2  87 

2  96 

3  05 

3  14 

3  23 

3  32 

3  41 

3  50 

3  59 

3  68 

3  77 

3  86 

3  95 

4  04 

4  13 

4  22 

4  31 

4  40 

4  49 

4  58 

4  67 

4  76 

4  85 

4  94 

5  03 

5  12 

5  21 

5  30 

5  39 

5  48 

5  57 

5  66 

5  75 

5  84 

5  93 

6  02 

6  11 

6  20 

6  29 

6  38 

6  47 

6  56 

6  65 

6  74 

6  83 

6  92 

7  01 

7  10 

7  19 

7  28 

7  37 

7  46 

7  55 

7  64 

7  73 

7  82 

7  91 

8  00 

2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2850 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 


18  09 
18  18 
18  27 
18  36 
18  45 
18  54 
18  63 
18  72 
18  81 
18  90 

18  99 

19  08 
19  17 
19  26 
19  35 
19  44 
19  53 
19  62 
19  71 
19  80 
19  89 

19  98 

20  07 
20  16 
20  25 
20  34 
20  43 
20  52 
20  61 
20  70 
20  79 
20  88 

20  97 

21  06 
21  15 
21  24 
21  33 
21  42 
21  51 
21  60 
21  69 
21  78 
21  87 

21  96 

22  05 
22  14 
22  23 
22  32 
22  41 
22  50 
22  59 
22  68 
22  77 
22  86 

22  95 

23  04 
23  13 
23  22 
23  31 
23  40 
23  49 
23  58 
23  67 
23  76 
23  85 

23  94 

24  03 
24  12 
24  21 
24  30 
24  39 
24  48 
24  57 
24  66 
24  75 
24  84 

24  93 

25  02 
25  11 
25  20 
25  29 
25  38 
25  47 
25  56 
25  65 
25  74 
25  83 

25  92 

26  01 
26  10 
26  19 
26  28 
26  37 
26  46 
26  55 
26  64 
26  73 
26  82 

26  91 

27  00 


3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
3820 
3830 
3840 
3850 
3860 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 


27 

09 

27 

18 

27 

27 

27 

36 

27 

45 

27 

54 

27 

63 

27 

72 

27 

81 

27 

90 

27 

99 

28 

08 

28 

17 

28 

26 

28 

35 

?K 

44 

28 

53 

28 

62 

28 

71 

2R 

80 

28 

89 

28 

98 

29 

07 

29 

16 

29 

25 

29 

34 

29 

43 

29 

52 

29 

61 

29 

70 

29 

79 

?H 

88 

29 

97 

30 

06 

30 

15 

30 

24 

30 

33 

30 

42 

30 

51 

30 

60 

30 

69 

30 

78 

30 

87 

30 

96 

31 

05 

31 

14 

31 

23 

31 

32 

31 

41 

31 

50 

31 

59 

31 

68 

31 

77 

31 

86 

31 

95 

32 

04 

32 

13 

32 

22 

32 

31 

32 

40 

32 

49 

32 

58 

32 

67 

32 

76 

32 

85 

32 

94 

33 

03 

33 

12 

33 

21 

33 

30 

33 

39 

33 

48 

33 

57 

33 

66 

33 

75 

33 

84 

33 

93 

34 

02 

34 

11 

34 

20 

34 

29 

34 

38 

34 

47 

34 

56 

34 

65 

34 

74 

34 

83 

34 

92 

35 

01 

35 

10 

35 

19 

35 

28 

35 

37 

35 

46 

35 

55 

35 

64 

35 

73 

35 

82 

35 

91 

36 

00 

4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4280 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4850 
4860 
4670 
4680 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 


36  09 
36  18 
36  27 
36  36 
36  45 
36  54 
36  63 
36  72 
36  81 
36  90 

36  99 

37  08 
37  17 
37  26 
37  35 
37  44 
37  53 
37  62 
37  71 
37  80 
37  89 

37  98 

38  07 
38  16 
38  25 
38  34 
38  43 
38  52 
38  61 
38  70 
38  79 
38  88 

38  97 

39  06 
39  15 
39  24 
39  33 
39  42 
39  51 
39  60 
39  69 
39  78 
39  87 

39  96 

40  05 
40  14 
40  23 
40  32 
40  41 
40  50 
40  59 
40  68 
40  77 
40  86 

40  95 

41  04 
41  13 
41  22 
41  31 
41  40 
41  49 
41  58 
41  67 
41  76 
41  85 

41  94 

42  03 
42  12 
42  21 
42  30 
42  39 
42  48 
42  57 
42  66 
42  75 
42  84 

42  93 

43  02 
43  11 
43  20 
43  29 
43  38 
43  47 
43  56 
43  65 
43  74 
43  83 

43  92 

44  01 
44  10 
44  19 
44  28 
44  37 
44  46 
44  55 
44  64 
44  73 
44  82 

44  91 

45  00 


10.000  Lbs.  $  90.00 
15,000  "  135.00 
20,000     "        180.00 


25.000  Lbs.  $225.00 
30.000  "  270.00 
35,000     "        315.00 


40.000  Lbs.  8360.00 
45,000  "  405.00 
50.000     "        450.00 


THE    DELBRIDGE    CO.    - 

ST. 

LOUIS,    MO. 

91  ,c 

100 
Lbs. 

.54f .  Per  60  Lbs. 
.292      "    32    " 
.27|      "    30    " 

SlO.ZjLbs 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .04 

|       7  Lbs.  . 

06 

2 

"     .02 

5     "     .05 

8     "     . 

07 

3 

"     .03 

6     "     .05 

1       9      "     . 

08 

10       09 

1010 

9   22 

2010   18  34 

3010  27  47 

4010  36  59 

20        18 

1020 

9  31 

2020  18  43 

3020  27   56 

4020  36  68 

30       27 

1030 

9  40 

2030  18  52 

3030  27  65 

4030  36  77 

40        36; 

1040 

9  49 

2040  18  614 

3040  27  74 

4040  36  864 

SO       46 

1050 

9  58 

2050  18  71 

3050  27  83 

4050  36  96 

60        55 

1060 

9  67 

2060  18  80 

3060  27  92 

4060  37  05 

70       64 

1070 

9  76 

2070  18  89 

3070  28  01 

4070  37   14 

80       73 

1080 

9  851 

2080  18  98 

3080  28  104 

4080  37  23 

80       82 

1080 

9  95 

2090  19  07 

3090  28  20 

4090  37  32 

100       91 

1100  10  04 

2100  19  16 

3100  28  29 

4100  37  41 

110  1   00 

1110  10   13 

2110  19  25 

3110  28  38 

4110  37  50 

120  1   094 

1120  10  22 

2120   19  344 

3120  28  47 

4120  37  594 

130   1    19 

1130  10  31 

2130  19  44 

3130  28   56 

4130  37  69 

140   1   28 

1140  10  40 

2140  19  53 

3140  28  65 

4140  37  78 

150   1  37 

1150  10  49 

2150  19  62 

3150  28  74 

4150  37  87 

160   1  46 

1160   10   5S1 

2160  19  71 

3160  28  834 

4160  37  96 

170   1   55 

1170   10  68 

2170  19  80 

3170  28  93 

4170  38  05 

180   1   64 

1180   10   77 

2180  19  89 

3180  29  02 

4180  38  14 

180   1   73 

1190   10  86 

2190  19  98 

3190  29   11 

4190  38  23 

200   1  82i 

1200   10  95 

2200  20  074 

3200  29  20 

4200  38  324 

210  1  92 

1210   11   04 

2210  20  17 

3210  29  29 

4210  38  42 

220  2  01 

1220  11   13 

2220  20  26 

3220  29  38 

4220  38  51 

230  2  10 

1230  11  22 

2230  20  35 

3230  29  47 

4230  38  60 

240  2   19 

1240  11   311 

2240  20  44 

3240  29  564 

4240  38  69 

250  2  28 

1250  11  41 

2250  20  53 

3250  29  66 

4250  38  78 

260  2  37 

1260  11  50 

2260  20  62 

3260  29  75 

4260  38  87 

270  2  46 

1270  11  59 

2270  20  71 

3270  29  84 

4270  38  96 

280  2  55! 

1280  11  68 

2280  20  804 

3280  29  93 

4280  39  054 

280  2  65 

1280  11   77 

2290  20  90 

3290  30  02 

4290  39   15 

300  2  74 

1300  11   86 

2300  20  99 

3300  30  11 

4300  39  24 

310  2  83 

1310  11   95 

2310  21  08 

3310  30  20 

4310  39  33 

320  2  92 

1320  12  041 

2320  21   17 

3320  30  294 

4320  39  42 

330  3  01 

1330  12   14 

2330  21  26 

3330  30  39 

4330  39  51 

340  3  10 

1340  12  23 

-2340  21  35 

3340  30  48 

4340  39  60 

350  3  19 

1350  12  32 

2350  21  44 

3350  30  57 

4350  39  69 

360  3  28! 

1360  12  41 

2360  21  534 

3360  30  66 

4360  39  784 

370  3  38 

1370  12  50 

2370  21  63 

3370  30  75 

4370  39  88 

380  3  47 

1380  12  59 

2380  21   72 

3380  30  84 

4380  39  97 

380  3  56 

1380  12  68 

2390  21  81 

3390  30  93 

4390  40  06 

400  3  65 

1400   12  774 

2400  21  90 

3400  31   024 

4400  40  15 

410  3  74 

1410   12  87 

2410  21  99 

3410  31   12 

4410  40  24 

420  3  83 

1420   12  96 

2420   22  08 

3420  31  21 

4420  40  33 

430  3  92 

1430  13  05 

2430  22  17 

3430  31  30 

4430  40  42 

440  4  01* 

1440   13   14 

2440  22  264 

3440  31  39 

4440  40  514 

450  4  11 

1450  13  23 

2450  22  36 

3450  31  48 

4450  40  61 

460  4  20 

1460  13  32 

2460  22  45 

3460  31  57 

4460  40  70 

470  4  29 

1470  13  41 

2470  22  54 

3470  31  66 

4470  40  79 

480  4  38 

1480  13  504 

2480  22  63 

3480  31   754 

4480  40  88 

480  4  47 

1480  13  60 

2480  22  72 

3480  31  85 

4490  40  97 

500  4  56 

1500  13  69 

2500  22  81 

3500  31  94 

4500  41  06 

5'0  4  65 

1510  13  78 

2510  22  90 

3510  32  03 

4510  41   15 

520  4  74* 

1520  13  87 

2520  22  994 

3520  32  12 

4520  41  244 

540  4  64 

1530  13  96 

2530  23  09 

3530  32  21 

4530  41  34 

540  4  93 

1540   14  05 

2540  23  18 

3540  32  30 

4540  41  43 

550  5  02 

1550  14  14 

2550  23  27 

3550  32  39 

4550  41  52 

560  5  11 

1560  14  234 

2560  23  36 

3560  32  484 

4560  41  61 

■           570  5  20 

1570  14  33 

2570  23  45 

3570  32  58 

4570  41   70 

580  5  29 

1580  14  42 

2580  23  54 

3580  32  67 

4580  41   79 

580  5  38 

1580  14  51 

2590  23  63 

3590  32  76 

4590  41  88 

600  5  471 

1600  14  60 

2600  23  724 

3600  32  85 

4600  41  974 

610  5  57 

1610  14  69 

2610  23  82 

3610  32  94 

4610  42  07 

620  5  66 

1620  14  78 

2620  23  91 

3620  33  03 

4620  42  16 

630  5  75 

1630  14  87 

2630  24  00 

3630  33  12 

4630  42  25 

640  5  84 

1640  14  964 

2640  24  09 

3640  33  214 

4640  42  34 

650  5  93 

1650  15  06 

2650  24  18 

3650  33  31 

4650  42  43 

660  6  02 

1660  15  15 

2660   24  27 

3660  33  40 

4660  42  52 

670  6  11 

1670  15  24 

2670  24  36 

3670  33  49 

4670  42  61 

680  6  201 

1660  15  33 

2680  24  454 

3680  33  58 

4680  42  70J 

680  6  30 

1680  15  42 

2680  24  55 

3690  33   67 

4690  42  80 

•          700  6  39 

1700  15  51 

2700  24  64 

3700  33  76 

4700  42  89 

710  6  48 

1710  15  60 

2710  24  73 

3710  33  85 

4710  42  98 

l          720  6  57 

1720  15  694 

2720  24  82 

3720  33  944 

4720  43  07 

f           730  6  66 

1730  15  79 

2730  24  91 

3730  34  04 

4730  43  16 

740  6  75 

1740   15  88 

2740  25  00 

3740  34  13 

4740  43  25 

750  6  84 

1750   15  97 

2750  25  09 

3750  34  22 

4750  43  34 

760  6  931 

1760  16  06 

2760  25  184 

3760  34  31 

4760  43  434 

770  7  03 

1770  16  15 

2770  25  28 

3770  34  40 

4770  43  53 

780  7  12 

1780  16  24 

2780  25  37 

3780  34  49 

4780  43  62 

780  7  21 

1780  16  33 

2780  25  46 

3790  34  58 

4790  43  71 

800  7  30 

1800  16  424 

2800  25  55 

3800  34  674 

4800  43  80 

810  7  39 

1810  16  52 

2810  25  64 

3810  34  77 

4810  43  89 

820  7  48 

1820   16  61 

2820  25  73 

3820  34  86 

4820  43  98 

830  7  57 

1830  16  70 

2830  25  82 

3830  34  95 

4830  44  07 

840  7  66i 

1840  16  79 

2840  25  914 

3840  35  04 

4840  44  164 

850  7  76 

1850  16  88 

2850  26  01 

3850  35  13 

4850  44  26 

860  7  85 

1860   16  97 

2860  26  10 

3860  35  22 

4860  44  35 

Bio  7  94 

1870  17  06 

2870  26  19 

3870  35  31 

4870  44  44 

880  8  03 

1880  17  154 

2880  26  28 

3880  35  404 

4880  44  53 

890  8  12 

1880  17  25 

2890  26  37 

3880  35  50 

4890  44  62 

900  8  21 

1900  17  34 

2900  26  46 

3900  35  59 

4900  44  71 

910  8  30 

1910  17  43 

2910  26  55 

3910  35  68 

4910  44  80 

920  8  394 

1920  17  52 

2820  26  644 

3920  35  77 

4920  44  894 

930  8  49 

1930  17  61 

2930  26  74 

3930  35  86 

4930  44  99 

940  6  58 

1940  17  70 

2940  26  83 

3940  35  95 

4940  45  OS 

950  8  67 

1950  17  79 

2950  26  92 

3950  36  04 

4950  45  17 

960  8  76 

1960  17  884 

2860  27  01 

3960  36   134 

4960  45  26 

970  8  85 

1970  17  98 

2970  27  10 

3970  36  23 

4970  45  35 

980  8  94 

1980  18  07 

2980  27  19 

3980  36  32 

4980  45  44 

990  9  03 

1890   18  16 

2990   27  28 

3890  36  41 

4980  45  53 

1000  9  124 

2000   18  25 

3000  27  374 

4000  36  50 

5000  45  624 

10.000  Lbs.  3 

91.25 

25,000  Lbs.  $22 

3.124 

40.00C 

Lbs.  $365.00 

15,000     " 

136.874 

30,000     "        27 

J.75 

45,000 

"       410.62} 

20,000     " 

182.50 

35,000     "        31 

9.37J 

50,0011 

"       456.25 

THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.    LOUIS,    MO. 


92k 

100 
Lbs. 

.55* 
.296 
.27} 

Per  60  Lbsi 
"    32    " 

"    30    " 

$18.50S° 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .04 

7  Lbs.  .06 

2 

"    .02 

5     "     .05 

8      "     .07 

3 

"     .03 

6      "     .06 

9      '•     .08 

10       09 

1010     9  34 

2010   18  59 

3010  27  84 

4010  37  09 

20        18) 

1020     9  434 

2020    18   684 

3020   27   93) 

4020  37   184 

30        28 

1030     9  53 

2030  18  78 

3030   28   03 

4030   37   28 

40        37 

1040     9  62 

2040    18  87 

3040   28   12 

4040   37   37 

50       46 

1050     9  71 

2050    18  96 

3050   28   21 

4050  37  46 

60       55) 

1060     9  804 

2060  19  054 

3060   28   304 

4060   37   55) 

70       65 

1070      9  90 

2070   19  15 

3070   28  40 

4070  37  65 

80        74 

1080      9   99 

2080   19  24 

3080   28  49 

4080  37   74 

90        83 

1090    10  08 

2090   19  33 

3090  28  58 

4090   37   83 

100        92) 

1100   10   174 

2100   19  424 

3100  28  674 

4100   37  924 

110   1    02 

1110   10  27 

2110  19  52 

3110  28   77 

4110  38   02 

120   1    11 

1120    10  36 

2120   19  61 

3120  28  86 

4120  38  11 

130   1   20 

1130   10  45 

2130   19  70 

3130  28   95 

4130  38   20 

140  1   291 

1140  10  544 

2140  19  794 

3140   29   044 

4140   38   29) 

150   1   39 

1150   10  64 

2150  19  89 

3150  29  14 

4150  38  39 

160   1   48 

1160   10   73 

2160   19  98 

3160  29  23 

4160   38  48 

170   1   57 

1170   10  82 

2170  20  07 

3170  29  32 

4170  38   57 

180   1    66) 

1180   10  914 

2180  20   16. 

3180  29  41) 

4180  38  664 

190   1   76 

1190  11   01 

2190  20   26 

3190   29   51 

4190  38  76 

200   1   85 

1200  11    10 

2200   20  35 

3200   29   60 

4200   38   85 

210   1  94 

1210  11    19 

2210   20  44 

3210   29  69 

4210   38  94 

220  2  034 

1220   11   28) 

2220   20  53) 

3220   29   78) 

4220  39  034 

230  2   13 

1230  11   38 

2230  20  63 

3230  29   88 

4230  39    13 

240  2   22 

1240  11  47 

2240  20  72 

3240  29  97 

4240  39   22 

250  2  31 

1250  11   56 

2250   20  81 

3250  30  06 

4250   39   31 

260  2  40) 

1260   11   654 

2260   20  904 

3260  30  15) 

4260  39  404 

270  2  50 

1270   11   75 

2270  21   00 

3270  30  25 

4270  39  50 

280  2  59 

1280   11   84 

2280  21   09 

3280  30  34 

4280   39   59 

290  2  68 

1290   11   93 

2290  21    18 

3290   30  43 

4290   39   68 

300   2   77) 

1300   12  024 

2300   21    27) 

3300  30   52) 

4300   39   77* 

310   2   87 

1310   12   12 

2310  21   37 

3310  30  62 

4310   39  87 

320  2  96 

1320    12   21 

2320   21   46 

3320  30  71 

4320  39  96 

330  3  05 

1330    12  30 

2330   21    55 

3330   30   80 

4330  40  05 

340  3  144 

1340    12  39) 

2340  21   644 

" 3340  30  894 

4340  40   144 

350  3  24 

1350  12  49 

2350  21   74 

3350  30  99 

4350  40  24 

360  3  33 

1360  12  58 

2360  21   83 

3360  31   08 

4360  40  33 

370  3  42 

1370  12  67 

2370  21   92 

3370  31    17 

4370  40  42 

380  3  51) 

1380  12  76) 

2380  22  014 

3380  31   26) 

4380  40  514 

390  3  61 

1390   12  86 

2390  22   11 

3390  31   36 

4390  40  61 

400  3  70 

1400    12   95 

2400  22  20 

3400  31   45 

4400  40   70 

410  3  79 

1410    13  04 

2410  22  29 

3410  31   54 

4410  40  79 

420  3  88) 

1420    13   13) 

2420  22  38) 

3420   31    63: 

4420  40  884 

430  3  98 

1430   13  23 

2430   22  48 

3430  31    73 

4430   40  98 

440  4  07 

1440   13  32 

2440   22   57 

3440   31    82 

4440  41    07 

450  4  16 

1450    13  41 

2450  22  66 

3450   31    91 

4450  41    16 

460  4  25) 

1460    13   50) 

2460  22  754 

3460  32  004 

4460  41   254 

470  4  35 

1470  13  60 

2470  22  85 

3470   32    10 

4470  41   35 

480  4  44 

1480    13  69 

2480  22  94 

3480   32    19 

4480  41   44 

490  4  53 

1490   13   78 

2490  23  03 

3490  32   28 

4490  41    53 

500  4  62* 

1500    13   874 

2500  23  124 

3500  32   37) 

4500  41    624 

510  4  72 

1510    13  97 

2510  23  22 

3510   32  47 

4510  41    72 

520  4  81 

1520  14  06 

2520  23  31 

3520  32   56 

4520  41    81 

530  4  90 

1530   14  15 

2530  23  40 

3530  32  65 

4530  41    90 

540  4  99* 

1540  14  24) 

2540  23  494 

3540  32  744 

4540  41    994 

550  5  09 

1550  14  34 

2550  23   59 

3550  32   84 

4550  42  09 

560  5  18 

1560  14  43 

2560  23  68 

3560   32   93 

4560  42    18 

570  5  27 

1570  14  52 

2570   23   77 

3570  33   02 

4570  42   27 

580  5  36) 

1580  14  614 

2580   23   864 

3580  33    11) 

4580  42  364 

590  5  46 

1590  14  71 

2590   23   96 

3590  33   21 

4590  42  46 

600  5  55 

1600   14  80 

2600   24  05 

3600  33   30 

4600  42   55 

610  5  64 

1610    14  89 

2610  24  14 

3610  33   39 

4610  42   64 

620   5  73) 

1620   14  984 

2620   24  23) 

3620   33  48) 

4620  42   734 

630   5  83 

1630   15  08 

2630  24  33 

3630   33   58 

4630  42   83 

640  5  92 

1640  15   17 

2640  24  42 

3640  33  67 

4640  42   92 

650  6  01 

1650   15   26 

2650   24   51 

3650  33   76 

4650  43  01 

660  6  10) 

1660  15  354 

2660   24  60) 

3660  33  854 

4660  43    104 

670  6  20 

1670   15  45 

2670   24  70 

3670  33   95 

4570   43   20 

680  6  29 

1680    15  54 

2680   24  79 

3680  34  04 

4680  43  29 

690  6  38 

1690    15  63 

2690   24  88 

3690  34    13 

4690  43  38 

700  6  474 

1700  15  72) 

2700  24  974 

3700  34  224 

4700  43  474 

710  6  57 

1710   15  82 

2710   25  07 

3710   34   32 

4710  43  57 

720  6  66 

1720   15  91 

2720   25   16 

3720   34  41 

4720  43  66 

730  6  75 

1730  16  00 

2730  25  25 

3730  34  50 

4730  43   75 

740  6  84) 

1740  16  094 

2740  25  344 

3740  34  59) 

4740  43  844 

750  6  94 

1750   16    19 

2750  25  44 

3750  34  69 

4750  43  94 

760  7  03 

1760   16   28 

2760   25   53 

3760  34   78 

4760   44   03 

770  7   12 

1770   16  37 

2770   25   62 

3770  34   87 

4770  44    12 

780  7  214 

1780  16  464 

2780  25  714 

3780  34  964 

4780  44  214 

790  7  31 

1790  16  56 

2790  25  81 

3790  35  06 

4790  44   31 

800   7  40 

1800  16  65 

2800  25  90 

3800   35   15 

4800  44  40 

810   7  49 

1810   16  74 

2810  25  99 

3810   35  24 

4810  44  49 

820  7  584 

1820   16  83) 

2820   26  084 

3820  35  334 

4820  44   584 

830  7  68 

1630    16  93 

2830   26    18 

3830  35  43 

4830  44  68 

840   7   77 

1840   17   02 

2840   26  27 

3840   35   52 

4840  44   77 

850   7   86 

1850  17  11 

2850  26  36 

3850  35  61 

4850  44  86 

860  7  95) 

1860    17   20) 

2860  26  45) 

3860  35  704 

4860  44  954 

870  8  05 

1870   17  30 

2870   26   55 

3670  35   80 

4870  45  05 

880  8  14 

1880   17  39 

2880   26  64 

3880   35   89 

4880  45   14 

890  8  23 

1890  17  48 

2890   26  73 

3890   35   98 

4890  45  23 

900  8  324 

1900   17   57) 

2900   26  82) 

3900  36  074 

4900  45  324 

910  8  42 

1910    17   67 

2910  26  92 

3910  36   17 

4910  45  42 

920  8  51 

1920    17   76 

2920  27  01 

3920  36  26 

4920  45  51 

930  8  60 

1930    17   85 

2930  27   10 

3930  36  35 

4930  45  60 

940  8  69) 

1940    17   94) 

2940  27   194 

3940  36  444 

4940  45  694 

950  8   79 

1950   18  04 

2950  27  29 

3950  36  54 

4950  45   79 

960  8  88 

1960   18   13 

2960  27  38 

3960  36  63 

4960  45  88 

970   8  97 

1970   18  22 

2970   27   47 

3970  36  72 

4970  45  97 

980  9  064 

1980  18  314 

2980   27   56) 

3980  36  814 

4980  46  064 

990  9   16 

1990  18  41 

2990  27  66 

3998   36  91 

4990  46    16 

1000   9   25 

2000   18  50 

3000  27  75 

4000   37   00 

5000   46   25 

10.000  Lbs.  S 

S  92.50 

2! 

.000  Lbs.  $23 

1.25 

40.00C 

Lbs.  $370.00 

15.000     " 

138.75 

3( 

.000     ' '        27 

7.50 

45.000 

416.25 

20.000     " 

185.00 

3! 

.000     *•        32 

J.7S 

50.000 

"       462.50 

THE    DELBRIDGE   CO.    - 

ST. 

LOUIS,    MO. 

93 

lie 

100 
Lbs. 

[)   .56*    Per  60  Lb 

\   .30        "    32    " 

.284      "    30    ". 

s. 

<MQ  IE  2000 

JIO./JLbs 

1 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .04 

1       7  Lbs.  . 

07 

2 

"     .02 

5     "     .05 

8  ::  • 

071 

3 

"     .03 

6      "     .06 

9    "    . 

08 

10 

09 

1010 

9  47 

2010   18  84 

3010  28   22 

4010  37   59 

20 

19 

1020 

9  56 

2020   18  94 

3020  28  31 

4020  37  69 

30 

28 

1030 

9  66 

2030  19  03 

3030  28  41 

4030  37  78 

40 

374 

1040 

9  75 

2040  19  121 

3040  28  50 

4040  37  871 

50 

47 

1050 

9  84 

2050  19  22 

3050  28  59 

4050  37  97 

60 

56 

1060 

9  94 

2060   19  31 

3060   28  69 

4060  38  06 

70 

66 

1070 

10  03 

2070   19  41 

3070  28   78 

4070  38   16 

BO 

75 

1080 

10  124 

2080   19  50 

3080  28  874 

4080  38  25 

90 

84 

1090 

10  22 

2090   19  59 

3090  28  97 

4090  38  34 

100 

94 

1100 

10  31 

2100   19  69 

3100   29  06 

4100  38  44 

110 

1  03 

1110 

10  41 

2110  19  78 

3110  29   16 

4110  38  53 

120 

1    12J 

1120 

10  50 

2120  19  874 

3120  29  25 

4120  38  624 

130 

1  22 

1130 

10  59 

2130   19  97 

3130   29  34 

4130  38  72 

140 

1  31 

1140 

10  69 

2140   20  06 

3140   29  44 

4140  38  81 

150 

1  41 

1150 

10  78 

2150  20  16 

3150  29  53 

4150  38  91 

160 

1  50 

1160 

10  874 

2160  20  25 

3160  29  621 

4160  39  00 

170 

1   59 

1170 

10  97 

2170  20  34 

3170  29  72 

4170  39  09 

180 

1    69 

1180 

11  06 

2180  20  44 

3180  29  81 

4180  39  19 

190 

1    78 

1190 

11    16 

2190  20  53 

3190  29  91 

4190  39  28 

200 

1    874 

1200 

11  25 

2200   20  624 

3200  30  00 

4200  39  371 

210 

1    97 

1210 

11  34 

2210  20  72 

3210  30  09 

4210  39  47 
4220   39  56 

220 

2  06 

1220 

11   44 

2220  20  81 

3220  30  19 

230 

2  16 

1230 

11   53 

2230  20  91 

3230  30  28 

4230  39  66 

240 

2  25 

1240 

11  624 

2240  21  00 

3240  30  374 

4240  39  75 

250 

2  34 

1250 

11   72 

2250  21  09 

3250  30  47 

4250  39  84 

260 

2  44 

1260 

11  81 

2260  21    19 

3260  30  56 

4260  39  94 

270 

2  53 

1270 

11   91 

2270  21  28 

3270  30  66 

4270  40  03 

280 

2  62} 

1280 

12  00 

2280  21  374 

3280  30  75 

4280  40  121 

290 

2  72 

1290 

12  09 

2290  21   47 

3290  30  84 

4290  40  22 

300 

2  81 

1300 

12   19 

2300  21  56 

3300  30  94 

4300  40  31 

310 

2  91 

1310 

12  28 

2310  21  66 

3310  31  03 

4310  40  41 

320 

3  00 

1320 

12   37i 

2320  21   75 

3320  31    124 

4320  40  50 

330 

3  09 

1330 

12  47 

2330  21   84 

3330  31  22 

4330  40  59 

340 

3   19 

1340 

12  56 

2340  21   94 

3340  31  31 

4340  40  69 

350 

3  28 

1350 

12  66 

2350  22  03 

3350  31  41 

4350  40  78 

360  3  37i 

1360 

12   75 

2360  22  124 

3360  31  50 

4360  40  874 

370 

3  47 

1370 

12  84 

2370   22  22 

3370  31  59 

4370  40  97 

380 

3  56 

1380 

12  94 

2380  22  31 

3380  31   69 

4380  41   06 

390 

3  66 

1390 

13   03 

2390  22  41 

3390  31   78 

4390  41   16 

400 

3   75 

1400 

13   124 

2400  22  50 

3400  31  874 

4400  41  25 

410 

3  84 

1410 

13  22 

2410  22  59 

3410  31   97 

4410  41  34 

420 

3  94 

1420 

13  31 

2420  22  69 

3420  32  06 

4420  41  44 

430 

4  03 

1430 

13  41 

2430  22  78 

3430  32  16 

4430  41  53 

440 

4   12V 

1440 

13  50 

2440  22  874 

3440  32  25 

4440  41  624 

450 

4  22 

1450 

13  59 

2450  22  97 

3450  32  34 

4450  41   72 

460 

4  31 

1460 

13  69 

2460  23  06 

3460  32  44 

4460  41  81 

470 

4  41 

1470 

13  78 

2470  23  16 

3470  32  53 

4470  41  91 

480 

4  50 

1480 

13  874 

2480  23  25 

3480  32  624 

4480  42  OO 

490 

4  59 

1490 

13  97 

2490  23  34 

3490  32  72 

4490  42  09 

500 

4  69 

1500 

14  06 

2500  23  44 

3500  32  81 

4500  42   19 

510 

4   78 

1510 

14   16 

2510  23  53 

3510  32  91 

4510  42  28 

520 

4  874 

1520 

14  25 

2520   23  624 

3520  33  00 

4520  42  371 

530 

4  97 

1530 

14  34 

2530   23  72 

3530  33  09 

4530  42  47 

540 

5  06 

1540 

14  44 

2540  23  81 

3540  33  19 

4540  42  56       . 

550 

5  16 

1550 

14  53 

2550  23  91 

3550  33   28 

4550  42  66 

560 

5  25 

1560 

14  62.'. 

2560  24  00 

3560  33  374 

4560  42  75 

570 

5  34 

1570 

14   72" 

2570  24  09 

3570  33  47 

4570  42  84 

580 

5  44 

1580 

14  81 

2580   24   19 

3580  33  56 

4580  42  94 

590 

5  53 

1590 

14  91 

2590   24  28 

3590   33  66 

4590  43  03 

600 

5  62i 

1600 

15  00 

2600  24  374 

3600   33   75 

4600  43  124 

610 

5  72 

1610 

15  09 

2610  24  47 

3610  33  84 

4610  43  22 

620 

5  81 

1620 

15   19 

2620  24  56 

3620  33  94 

4620  43  31 

630 

5  91 

1630 

15  28 

2630  24  66 

3630  34  03 

4630  43  41 

640 

6  00 

1640 

15  374 

2640  24  75 

3640  34  124 

4640  43  50 

650 

6  09 

1650 

15  47 

2650   24  84 

3650  34  22 

4650  43  59 

660 

6   19 

1660 

15  56 

2660   24  94 

3660  34  31 

4660  43  69 

670 

6  28 

1670 

15  66 

2670  25  03 

3670  34  41 

4670  43  78       1 

680 

6  374 

1680 

15  75 

2680  25  124 

3680  34  50 

4680  43  874 

690 

6  47 

1690 

15  84 

2690  25  22 

3690  34  59 

4690  43  97 

700 

6  56 

1700 

15  94 

2700  25  31 

3700  34  69 

4700  44  06 

710 

6  66 

1710 

16  03 

2710  25  41 

3710  34  78 

4710  44   16 

720 

6  75 

1720 

16   124 

2720  25  50 

3720  34  871 

4720  44  25 

730 

6  84 

1730 

16  22 

2730  25  59 

3730  34  97 

4730  44  34 

740 

6  94 

1740 

16  31 

2740  25  69 

3740  35  06 

4740  44  44 

750 

7  03 

1750 

16  41 

2750  25  78 

3750  35   16 

4750  44  53 

760 

7  124 

1760 

16  50 

2760  25  871 

3760  35  25 

4760  44  624     i 

770 

7  22 

1770 

16  59 

2770  25  97 

3770  35  34 

4770  44  72       1 

780 

7  31 

1780 

16  69 

2780  26  06 

3780  35  44 

4780  44  81       ■ 

790 

7  41 

1790 

16  78 

2790  26  16 

3790  35  53 

4790  44  91 

800 

7  50 

1800 

16  874 

2800  26  25 

3800   35  621 

4800  45  OO 

810 

7  59 

1810 

16  97 

2810  26  34 

3810  35   72 

4810  45  09       ! 

820 

7  69 

1820 

17  06 

2820  26  44 

3820  35  81 

4820  45  19 

830 

7  78 

1830 

17   16 

2830  26  53 

3830  35  91 

4830  45  28       ! 

840 

7  87J 

1840 

17  25 

2840  26  624 

3840  36  00 

4840  45  371 

850 

7  97 

1850 

17  34 

2850  26  72 

3850  36  09 

4850  45  47 

860 

8  06 

1860 

17  44 

2860  26  81 

3860  36  19 

4860  45  56 

870 

8   16 

1870 

17  53 

2870  26  91 

3870  36  28 

4870  45  66 

880 

8  25 

1880 

17  624 

2880  27  00 

3880   36  374 

4880  45  75 

890 

8  34 

1890 

17   72 

2890  27  09 

3890  36  47 

4890  45  84 

900 

8  44 

1900 

17  81 

2900  27  19 

3900  36  56 

4900  45  94 

910 

8  53 

1910 

17  91 

2910  27  28 

3910  36  66 

4910  46  03 

920 

8  624 

1920 

18  00 

2920  27  374 

3920  36  75 

4920  46   124      ! 

930 

8  72 

1930 

18  09 

2930  27  47 

3930  36  84 

4930  46  22       I 

940 

8   81 

1940 

18   19 

2940  27  56 

3940  36  94 

4940  46  31 

950 

8  91 

1950 

18  28 

2950  27  66 

3950  37  03 

4950  46  41 

960 

9  00 

1960 

18  374 

2960  27   75 

3960  37   124 

4960  46  50 

970 

9  09 

1970 

18  47 

2970  27  84 

3970  37  22 

4970  46  59 

980 

9   19 

1980 

18  56 

2980  27  94 

3980  37  31 

4980  46  69 

990 

9  28 

1990 

18  66 

2990  28  03 

3990  37  41 

4990  46   78 

1000 

9   374 

2000 

18   75 

3000  28    121 

1   4000  37  50 

5000  46  874  - 

10.000  Lbs.  S 

93.75     I     25.000  Lbs.  $23 

1.37j 

40.00C 

Lbs.  $375.00    i 

15.000 

*  * 

140.624           30,000      "<      28 

1.25 

45,000 

'*<     (421.874 

1   -20.000 

"-— 

.187.50  '  |     35,000     **      -32 

3,124- 

50.000 

—li-     468.75-' 

THE    DELBRIDGE    CO.    - 

ST.    LOUIS,    MO. 

95c 

100 

Lbs. 

60  Lb 
32    " 
30    " 

1.00  Lbs 

.57    Per 
.804    " 
.285    " 

8. 

SIS 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .04 

1       7  Lbs.  . 

07 

2 

"     .02 

5     ' 

'     .05 

8     "     . 

08 

3 

"     .03 

6      ' 

■      .06 

9      "     . 

09 

10       094 

1010 

9  594 

2010 

19  094 

3010   28   591 

4010   38   091 

20        19 

1020 

9  69 

2020 

19  19 

3020  28  69 

4020  38   19 

30        284 

1030 

9  781 

2030 

19  284 

3030   28   784 

4030   38  281 

40       38 

1040 

9  88 

2040 

19  38 

3040  28  88 

4040  38  38 

50       474 

1050 

9  974 

2050 

19  474 

3050  28  974 

4050   38  474 

60       57 

1060 

10  07 

2060 

19  57 

3060  29  07 

4060   38  57 

70       664 

1070 

10   164 

2070 

19  661 

3070  29    161 

4070  38  664 

80        76 

1080 

10  26 

2080 

19   76 

3080  29  26 

4080  38  76 

90       854 

1090 

10  354 

2090 

19  854 

3090  29  354 

4090  38  854 

100       95 

1100 

10  45 

2100 

19  95 

3100  29  45 

4100  38  95 

110       044 

1110 

10  544 

2110 

20  041 

3110  29  544 

4110  39  044 

120  1    14 

1120 

10  64 

2120 

20   14 

3120  29  64 

4120  39    14 

130  1   234 

1130 

10  734 

2130 

20  234 

3130  29  731 

4130  39  234 

140   1   33 

1140 

10  83 

2140 

20  33 

3140  29  83 

4140  39  33 

150   1  424 

1150 

10  924 

2150 

20  424 

3150  29  924 

4150  39  421 

160   1   52 

1160 

11    02 

2160 

20  52 

3160  30  02 

4160  39  52 

170   1   614 

1170 

11    114 

2170 

20  611 

3170  30  111 

4170  39  614 

160   1   71 

1180 

11   21 

2180 

20  71 

3160  30  21 

4180  39   71 

190   1   804 

1190 

11  304 

2190 

20  804 

3190  30  304 

4190  39  804 

200   1   90 

1200 

11  40 

2200 

20  90 

3200  30  40 

4200   39  90 

210   1   994 
220  2  09 

1210 

11   494 

2210 

20  994 

3210  30  494 

4210  39  991 

1220 

11    59 

2220 

21    09 

3220  30  59 

4220  40  09 

230  2   184 

1230 

11   684 

2230 

21    181 

3230  30  684 

4230  40   181 

240  2  28 

1240 

11    78 

2240 

21   28 

3240  30  78 

4240  40  28 

250  2  374 

1250 

11   874 

2250 

21   374 

3250  30  871 

4250  40  374 

260  2  47 

1260 

11    97 

2260 

21   47 

3260  30  97 

4260  40  47 

270  2  564 

1270 

12  064 

2770 

21   564 

3270  31   064 

4270  40  564 

260  2  66 

1280 

12   16 

2280 

21    66 

3280  31    16 

4280  40  66 

290  2  754 

1290 

12  254 

2290 

21    754 

3290  31   251 

4290  40  754 

300  2  85 

1300 

12  35 

2300 

21   85 

3300  31   35 

4300  40  85 

310  2  944 

1310 

12  444 

2310 

21   944 

3310  31  441 

4310  40  944 

320  3  04 

1320 

12  54 

2320 

22  04 

3320  31   54 

4320  41   04 

330  3   134 

1330 

12  634 

2330 

22   134 

3330  31   634 

4330  41    134 

340  3  23 

1340 

12  73 

2340 

22  23 

3340  31   73 

4340  41  23 

350  3  324 

1350 

12  824 

2350 

22  324 

3350  31   824 

4350  41   324 

360  3  42 

1360 

12  92 

2360 

22  42 

3360  31   92 

4360  41  42 

370  3  514 

1370 

13  014 

2370 

22  514 

3370  32  Oil 

4370  41  514 

380  3  61 

1380 

13  11 

2380 

22  61 

3380  32   11 

4380  41  61 

390  3  704 

1390 

13  204 

2390 

22  704 

3390  32  204 

4390  41   704 

400  3  80 

1400 

13  30 

2400 

22  80 

3400  32  30 

4400  41   80 

410  3  894 

1410 

13  394 

2410 

22  894 

3410  32  394 

4410  41   894 

420  3  99 

1420 

13  49 

2420 

22  99 

3420  32  49 

4420  41   99 

430  4  084 

1430 

13  584 

2430 

23  081 

3430  32  581 

4430  42  084 

440  4  18 

1440 

13  68 

2440 

23   18 

3440  32  68 

4440  42   18 

450  4  27J 

1450 

13  774 

2450 

23  274 

3450  32  771 

4450  42  274 

460  4  37 

1460 

13  87 

2460 

23  37 

3460  32  87 

4460  42  37 

470  4  464 

1470 

13  964 

2470 

23  464 

3470  32  964 

4470  42  464 

460  4  56 

1480 

14  06 

2480 

23  56 

3480  33  06 

4480  42  56 

490  4  654 

1490 

14  154 

2490 

23  651 

3490  33   154 

4490  42  651 

500  4  75 

1500 

14  25 

2500 

23  75 

3500  33  25 

4500  42  75 

510  4  844 

1510 

14  344 

2510 

23  844 

3510  33  341 

4510  42  844 

520  4  94 

1520 

14  44 

2520 

23  94 

3520  33  44 

4520  42  94 

530  5  034 

1530 

14  534 

2530  24  031 

3530  33  534 

4530  43  034 

540  5  13 

1540 

14  63 

2540 

24  13 

3540  33  63 

4540  43  13 

550  5  224 

1550 

14   724 

2550 

24  224 

3550  33  724 

4550  43  224 

560  5  32 

1560 

14  82 

2560 

24  32 

3560  33   82 

4560  43  32 

570  5  414 

1570 

14  914 

2570 

24  411 

3570  33  914 

4570  43  414 

580  5  51 

1580 

15  01 

2580 

24  51 

3560  34  01 

4580  43  51 

590  5  604 

1590 

15   104 

2590 

24  601 

3590  34   101 

4590  43  604 

600  5  70 

1600 

15  20 

2600 

24  70 

3600  34  20 

4600  43  70 

610  5  794 

1610 

15  294 

2610 

24  791 

3610  34  294 

4610  43  794 

620  5  89 

1620 

15   39 

2620 

24  89 

3620  34  39 

4620  43  89 

630  5  984 

1630 

15  484 

2630 

24  984 

3630  34  481 

4630  43  981 

640  6  08 

1640 

15  58 

2640 

25  08 

3640  34  58 

4640  44  08 

650  6  174 

1650 

15  674 

2650 

25   171 

3650  34  671 

4650  44   174 

660  6  27 

1660 

15  77 

2660 

25  27 

3660  34  77 

4660  44  27 

670  6  364 

1670 

15  864 

2670 

25  364 

3670  34  864 

4670  44  364 

660  6  46 

1680 

15  96 

2680 

25  46 

3680  34  96 

4680  44  46 

690  6  554 

1690 

16  054 

2690 

25  551 

3690  35   054 

4690  44   554 

700  6  65 

1700 

16  15 

2700 

25  65 

3700  35  15 

4700  44  65 

710  6  744 

1710 

16  244 

2710 

25  741 

3710  35  241 

4710  44  744 

720  6  84 

1720 

16  34 

2720 

25  84 

3720  35  34 

4720  44  84 

730  6  934 

1730 

16  434 

2730  25  931 

3730  35  434 

4730  44  934 

740  7  03 

1740 

16  53 

2740 

26  03 

3740  35  53 

4740  45  03 

750  7   124 

1750 

16  624 

2750 

26   121 

3750  35  624 

4750  45  124 

760  7  22 

1760 

16  72 

2760 

26  22 

3760  35   72 

4760  45  22 

770  7  314 

1770 

16  814 

2770 

26  314 

3770  35  811 

4770  45  314 

780  7  41 

1780 

16  91 

2760 

26  41 

3780  35  91 

4780  45  41 

790  7  504 

1790 

17   004 

2790 

26  501 

3790  36  001 

4790  45  504 

800  7  60 

1600 

17   10 

2800 

26  60 

3800  36   10 

4800  45  60 

810  7  694 

1810 

17    194 

2810 

26  694 

3810  36   194 

4810  45  69) 

620  7  79 

1820 

17  29 

2820 

26  79 

3820  36   29 

4820  45  79 

830  7  884 

1830 

17  384 

2830 

26  884 

3830  36  381 

4830  45   88) 

640  7  98 

1840 

17  48 

2840 

26  98 

3840  36  48 

4840  45  98 

850  8  074 

1850 

17  574 

2850 

27  074 

3850  36   571 

4850  46  074 

860  8  17 

1860 

17  67 

2860 

27   17 

3860  36  67 

4860  46   17 

870  8  264 

1870 

17  764 

2870 

27   264 

3870  36  761 

4870  46   26) 

880  8  36 

1880 

17  86 

2880 

27  36 

3880   36  86 

4880  46  36 

880  8  454 

1890 

17  954 

2890 

27  454 

3890   36   954 

4890  46  45) 

900  8  55 

1900 

18  05 

2900 

27  55 

3900  37  05 

4900  46   55 

910  8  644 

1910 

18  144 

2910 

27  641 

3910  37    141 

4910  46   641 

920  8  74 

1920 

18  24 

2920 

27  74 

3920  37   24 

4920  46  74 

930  8  834 

1930 

18  334 

2930 

27  831 

3930  37  334 

4930  46  834 

940  8  93 

1940 

18  43 

2940 

27  93 

3940  37  43 

4940  46  93 

950  9  024 

1950 

18  524 

2950 

28  021 

3950  37  521 

4950  47  024 

960  9  12 

1960 

18  62 

2960 

28  12 

3960  37   62 

4960  47   12 

970  9  214 

1970 

18  714 

2970 

28  214 

3970  37  7i4 

4970  47   214 

980  9  31 

1960 

18  81 

2980 

28  31 

3980  37  81 

4980  47  31 

990  9  404 

1990 

18  904 

2990 

28  404 

3990  37  904 

4990  47  404 

1000  9  50 

2000 

19  00 

3000 

28  50 

4000  38  00 

5000  47  50 

10,000  Lbs. 

$  95.00 

25.000  Lbs.  $237 

.50 

40.000  I 

.bs.  $380.00 

15.000     " 

142. 

50 

30.000     ' 

285 

.00 

45.000 

427.60 

10.000     " 

190.00 

35.000     "        332 

.50 

50.000 

"        475.00 

THE    DELBRIDGE   CO.    -    ST.    LOUIS,    MO. 


no  i « 

100     j    HI    Pf  60  Lbs. 

(MO  OC2000 

96ic 

,"           .308      "    32    " 
LbS.    ,    .281      "    30    " 

ilS.ZJjLbs 

i 

Lb.  .01 

4  Lbs.  .04                7  Lbs.  .07 

2 

"    .02 

5     "     .05                8     "     .08 

3 

'•     .03 

6      "     .06                9     "     .09 

10        10 

1010     9  72 

2010  19  35 

3010  28  97 

4010  38  60 

20        19 

1020     9  82 

2020   19  44 

3020   29  07 

4020  38  69 

30       29 

1030     9  91 

2030  19  54 

3030   29   16 

4030  38  79 

40       381 

1040   10  01 

2040   19  631 

3040  29  26 

4040  38  88) 

50       48 

1050  10  11 

2050   19  73 

3050  29  36 

4050  38  98 

60       58 

1060  10  20 

2060   19  83 

3060   29  45 

4060  39  08 

70       67 

1070  10  30 

2070  19  92 

3070  29  55 

4070  39   17 

80        77 

1080   10  39) 

2080  20  02 

3080  29  64) 

4080  39  27 

90       87 

1090  10  49 

2090  20  12 

3090  29  74 

4090  39  37 

100       96 

1100  10  59 

2100  20  21 

3100   29  84 

4100  39  46 

110   1   06 

1110   10  68 

2110  20  31 

3110  29  93 

4110  39  56 

120  1    15) 

1120  10  78 

2120  20  40* 

3120  30  03 

4120  39  651 

130  1   25 

1130  10  88 

2130  20  50 

3130  30  13 

4130  39  75 

140  1   35 

1140  10  97 

2140  20  60 

3140  30  22 

4140  39  85 

150  1  44 

1150  11  07 

2150  20  69 

3150  30  32 

4150  39  94 

160  1   54 

1160  11    16* 

2160  20  79 

3160  30  41) 

4160  40  04 

170  1   64 

1170  11   26 

2170  20  89 

3170  30  51 

4170  40  14 

180  1   73 

1180  11   36 

2180  20  98 

3180  30  61 

4180  40  23 

190   1  83 

1190  11  45 

2190  21  08 

3190  30  70 

4190  40  33 

200  1   921 

1200  11  55 

2200  21   171 

3200  30  80 

4200  40  421 

210  2  02 

1210  11  65 

2210  21  27 

3210  30  90 

4210  40  52 

220  2  12 

1220  11   74 

2220  21  37 

3220  30  99 

4220  40  62 

230  2  21 

1230   11  84 

2230  21  46 

3230  31  09 

4230  40  71 

240  2  31 

1240  11  93i 

2240  21  56 

3240  31    181 

4240  40  81 

250  2  41 

1250  12  03 

2250  21  66 

3250  31   28 

4250  40  91 

260  2  50 

1260   12   13 

2260   21    75 

3260  31   38 

4260  41  OO 

270  2  60 

1270   12  22 

2270  21  85 

3270  31   47 

4270  41   10 

280  2  69; 

1280    12  32 

2280  21   941 

3280  31   57 

4280  41    191 

290  2  79 

1290    12  42 

2290  22  04 

3290  31    67 

4290  41  29 

300  2  89 

1300   12  51 

2300  22   14 

3300  31    76 

4300  41  39 

310  2  98 

1310   12  61 

2310  22  23 

3310  31   86 

4310  41  48 

320  3  08 

1320   12  70) 

2320   22  33 

3320  31  951 

4320  41  58 

330  3  18 

1330  12  80 

2330  22  43 

3330  32  05 

4330  41   68 

340  3  27 

1340  12  90 

2340  22  52 

3340  32   15 

4340  41   77 

350   3  37 

1350  12  99 

2350  22  62 

3350  32  24 

4350  41  87 

360  3  461 

1360  13  09 

2360   22  711 

3360  32  34 

4360  41  961 

370  3  56 

1370  13   19 

2370  22  81 

3370  32  44 

4370  42  06 

380  3  66 

1380   13  28 

2380   22  91 

3380  32  53 

4380  42  16 

390  3  75 

1390  13  38 

2390  23  OO 

3390  32  63 

4390  42  25 

400  3  85 

1400  13  471 

2400  23   10 

3400  32  721 

4400  42  35 

410  3  95 

1410  13  57 

2410  23  20 

3410  32  82 

4410  42  45 

420  4  04 

1420  13  67 

2420  23  29 

3420  32  92 

4420  42  54 

43b  4  14 

1430   13  76 

2430   23  39 

3430  33  01 

4430  42  64 

440  4  23) 

1440  13  86 

2440  23  48) 

3440  33  11 

4440  42  731 

450  4  33 

1450   13   96 

2450  23  58 

3450  33  21 

4450  42  83 

460  4  43 

1460  14  05 

2460  23  68 

3460  33  30 

4460  42  93 

470  4  52 

1470  14  15 

2470  23  77 

3470  33  40 

4470  43  02 

480  4  62 

1480   14  24) 

2480  23  87 

3480  33  49) 

4480  43   12 

490  4  72 

1490   14  34 

2490  23  97 

3490  33  59 

4490  43  22 

500  4  81 

1500   14  44 

2500  24  06 

3500  33  69 

4500  43  31 

510  4  91 

1510  14  53 

2510  24   16 

3510  33  78 

4510  43  41 

520  5  00A 

1520   14  63 

2520  24  25) 

3520  33  88 

4520  43  501 

530  5  10 

1530  14  73 

2530  24  35 

3530  33  98 

4530  43  60 

540  5  20 

1540  14  82 

2540  24  45 

3540  34  07 

4540  43  70 

550  5  29 

1550   14  92 

2550  24  54 

3550  34   17 

4550  43   79 

560  5  39 

1560   15  01) 

2560   24  64 

3560  34  26) 

4560  43  89 

570  5  49 

1570  15  11 

2570  24  74 

3570  34  36 

4570  43  99 

580  5  58 

1580  15  21 

2580  24  83 

3580  34  46 

4580  44  08 

590  5  68 

1590  15  30 

2590  24  93 

3590  34  55 

4590  44   18 

600  5  77) 

1600  15  40 

2600  25  021 

3600  34  65 

4600  44  271 

610  5  87 

1610  15  50 

2610  25  12 

3610  34  75 

4610  44  37 

620  5  97 

1620  15  59 

2620  25  22 

3620  34  84 

4620  44  47 

630  6  06 

1630  15  69 

2630  25  31 

3630  34  94 

4630  44  56 

640  6  16 

1640  15  78) 

2640  25  41 

3640  35  03) 

4640  44  66 

650  6  26 

1650  15  88 

2650  25  51 

3650  35  13 

4650  44  76 

660  6  35 

1660  15  98 

2660  25  60 

3660  35  23 

4660  44  85 

670  6  45 

1670  16  07 

2670  25  70 

3670  35  32 

4670  44  95 

680  6  54) 

1680  16  17 

2680   25  791 

3680  35  42 

4680  45  041 

690  6  64 

1690  16  27 

2690  25  89 

3690  35  52 

4690  45  14 

700  6   74 

1700  16  36 

2700  25  99 

3700  35  61 

4700  45  24 

710  6  83 

1710   16  46 

2710  26  08 

3710  35  71 

4710  45  33 

720  6  93 

1720  16  555; 

2720  26   18 

3720  35  80) 

4720  45  43 

730  7  03 

1730  16  65 

2730  26  28 

3730  35  90 

4730  45  53 

740  7  12 

1740  16  75 

2740  26  37 

3740  36  OO 

4740  45  62 

750  7  22 

1750  16  84 

2750  26  47 

3750  36  09 

4750  45  72 

760  7  31) 

1760   16  94 

2760   26   56) 

3760  36  19 

4760  45  811 

770  7  41 

1770  17  04 

2770  26  66 

3770  36  29 

4770  45  91 

780  7  51 

1780  17  13 

2780   26  76 

3780  36  38 

4780  46  01 

790  7  60 

1790  17  23 

2790  26  85 

3790  36  48 

4790  46  10 

800  7  70 

1800  17  32) 

2800  26  95 

3800  36  571 

4800  46  20 

610   7  80 

1810   17  42 

2810  27  05 

3810  36  67 

4810  46  30 

820  7  89 

1820   17  52 

2820  27  14 

3820  36  77 

4820  46  39 

830  7  99 

1830  17  61 

2830  27  24 

3830  36  86 

4830  46  49 

840  8  08) 

1840  17  71 

2840  27  33) 

3840  36  96 

4840  46  581 

850  8   IS 

1850  17  81 

2850  27  43 

3850  37  06 

4850  46  68 

860  8  28 

1860  17  90 

2860  27   53 

3860  37   15 

4860  46  78 

870  8  37 

1870  18  00 

2870  27  62 

3870  37  25 

4870  46  87 

880  8  47 

1880  18  091 

2880  27  72 

3880  37  34) 

4880  46  97 

890  8  57 

1890  18  19 

2890  27  82 

3890  37  44 

4890  47  07 

900  8  66 

1900  18  29 

2900  27  91 

3900  37  54 

4900  47  16 

910  8   76 

1910  18  38 

2910  28  01 

3910  37  63 

4910  47   26 

920  8  85* 

1920  18  48 

2920  28  101 

3920  37  73 

4920  47  351 

930  8  95 

1930  18  58 

2930  28  20 

3930  37  83 

4930  47  45 

940  9  05 

1940   18  67 

2940  28  30 

3940  37  92 

4940  47  55 

950  9  14 

1950   18  77 

2950  28  39 

3950  38  02 

4950  47  64 

960  9  24 

1960   18  86) 

2960  28  49 

3960  38  11) 

4960  47  74 

970  9  34 

1970  18  96 

2970  28  59 

3970  38  21 

4970  47  84 

980  9  43 

1980  19  06  1    2980  28  68 

3980  38  31 

4980  47  93 

990  9  53 

1990  19  15       2990  28  78 

3990  38  40 

4990  48  03 

1000  9  62 1 

2000   19  25  1   3000  28  87) 

4000  38  50 

5000  48  121 

10.000  Lbs. 

$  96.25 

25.000  Lbs.  $240,621 

40.000  Lbs.  $385.00 

15,000     " 

144.371 

30.000     "        288.75 

45,000    "         433.121 

20,000     " 

192.50 

35.000     "        336.871 

50.000    "         481.25 

THE    OELBRIDGE   CO. 


ST.    LOUIS,    MO. 


97  2  C  Lbs. 


.58J    Per  60  Lbs. 
.312      "    32    " 
.29i      "    30    " 


SI  9.50 


2000 
Lbs. 


1  Lb. 

2  " 

3  " 


.01 
.02 
.03 


4  Lbs.  . 

04 

5     M 

. 

)5 

6     " 

. 

J6 

2010 

19 

60 

2020 

19 

69  4 

2030 

19 

79 

2040 

19 

89 

2050 

19 

99 

2060 

20 

084 

2070 

20 

18 

2080 

20 

28 

2090 

20 

38 

2100 

20 

474 

2110 

20 

57 

2120 

20 

67 

2130 

20 

77 

2140 

20 

864 

2153 

20 

96 

2160 

21 

06 

2170 

21 

16 

2160 

21 

254 

2190 

21 

35 

2200 

21 

45 

2210 

21 

55 

2220 

21 

644 

2230 

21 

74 

2240 

21 

84 

2250 

21 

94 

2260 

22 

034 

22/0 

22 

13 

2260 

22 

23 

2290 

22 

33 

2300 

22 

424 

2310 

22 

52 

2320 

22 

62 

2330 

22 

72 

2340 

22 

814 

2350 

22 

91 

2360 

23 

01 

2370 

23 

11 

2380 

23 

204 

2390 

23 

30 

2400 

23 

40 

2410 

23 

50 

2420 

23 

594 

2430 

23 

69 

2440 

23 

79 

2450 

23 

89 

2460 

23 

981 

2470 

24 

08 

2480 

24 

18 

2490 

24 

28 

250U 

24 

374 

2510 

24 

47 

2520 

24 

57 

7530 

24 

67 

2540 

24 

766 

2550 

24 

86 

2560 

24 

96 

2570 

25 

06 

2580 

25 

154 

2590 

25 

25 

2600 

25 

35 

2610 

25 

45 

2620 

25 

544 

2630 

25 

64 

2640 

25 

74 

2650 

2S 

84 

2660 

25 

934 

2670 

26 

03 

2680 

26 

13 

2690 

26 

23 

2  700 

26 

32< 

2/10 

M 

42 

2720 

26 

52 

2730 

26 

62 

2740 

26 

714 

2150 

26 

81 

2760 

26 

91 

2770 

27 

01 

2780 

27 

104 

2790 

27 

20 

2800 

27 

30 

2810 

27 

40 

2820 

27 

494 

2830 

27 

59 

2840 

27 

69 

2850 

27 

79 

2860 

27 

884 

2870 

27 

98 

2880 

28 

08 

7890 

28 

18 

2900 

28 

274 

2910 

28 

37 

2920 

28 

47 

2930 

28 

57 

2940 

28 

664 

2950 

28 

76 

7960 

28 

86 

2970 

28 

96 

2980 

29 

054 

2990 

29 

IS 

3000 

29 

25 

7  Lbs.  .07 

8  "     .08 

9  "     .09 


10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 


10 

194 

29 

39 

49 

584 

68 

78 

88 

974 

07 

17 

27 

364 

46 

56 


170  1  66 


180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 


754 
85 
95 
;  05 
144 
24 
34 
44 
534 
63 
73 
83 
924 
02 
12 
22 
314 
41 
51 
61 
704 
80 
90 
00 
094 
19 
29 
39 
484 
58 
68 
78 
874 
97 
07 
5   17 
5  264 
5  36 
5  46 
...  5  56 
580  5  654 
590  5  75 
600  5  85 
610  5  95 
620  6  044 
630  6  14 
640  6  24 
850  6  34 
660  6  434 
670  6  53 
680  6  63 
690  6  73 
700  6  824 
710  6  92 
720  7  02 
730  7  12 
740  7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
_   7  _. 
830  8  09 
840  8  19 
850   8  29 
860  8  384 
870  8  48 
880  8  58 
890  8  68 
900  8  774 
910  8  87 
920  8  97 
930  9  07 
940  9  164 
950  9  26 
960  9  36 
970  9  46 
990  9  554 
990  9  65 
1000  9  75 


750 
760 
770 
780 
790 
800 
810 
820 


214 
31 
41 
51 

604 
70 

80 
90 
994 


1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1490 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1620 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 


9  85 
9  944 
10  04 
10  14 
10  24 
10  334 
10  43 
10  53 
10  63 
10  724 
10  82 

10  92 

11  02 
ll  114 

11  21 
11  31 
11  41 

11  504 
11  60 
11  70 
11  80 
11  894 

11  99 

12  09 
12  19 
12  284 
12  38 
12  48 
12  58 
12  674 
12  77 
12  87 

12  97 

13  064 
13  16 
13  26 
13  36 
13  454 
13  55 
13  65 
13  75 
13  844 

13  94 

14  04 
14  14 
14  23s 
14  33 
14  43 
14  53 
14  624 
14  72 
14  62 

14  92 

15  014 
15  11 
15  21 
15  31 
15  40] 
15  50 
15  60 
15  70 
15  794 
15  89 

15  99 

16  09 
16  184 
16  28 
16  38 
16  48 
16  574 
16  67 
16  77 
16  87 

16  964 

17  06 
17  16 
17  26 
17  354 
17  45 
17  55 
17  65 
17  744 
17  84 

17  94 

18  04 
18  134 
18  23 
18  33 
18  43 
18  524 
18  62 
18  72 
18  82 

18  914 

19  01 
19  11 
19  21 
19  304 
19  40 
19  50 


3010 
3020 
3030 
3040 
3050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 
3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3480 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
3820 
3830 
3840 
3850 
3860 
3870 
3880 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3980 
3990 
4000 


29 

35 

29 

444 

29 

54 

29 

64 

29 

74 

29 

834 

29 

93 

90 

03 

30 

13 

30 

224 

30 

32 

30 

42 

30 

52 

30 

614 

30 

71 

30 

81 

30 

91 

31 

OOi 

31 

10 

31 

20 

31 

30 

31 

394 

31 

49 

31 

59 

31 

69 

31 

784 

31 

88 

31 

98 

32 

08 

32 

174 

32 

27 

32 

37 

32 

47 

32 

564 

32 

66 

32 

76 

32 

86 

32 

956 

33 

05 

33 

15 

33 

25 

33 

344 

33 

44 

33 

54 

33 

64 

33 

734 

33 

83 

33 

93 

34 

03 

34 

124 

34 

22 

34 

32 

34 

42 

34 

514 

34 

61 

34 

71 

34 

81 

34 

90) 

35 

OO 

35 

10 

35 

20 

35 

294 

35 

39 

35 

49 

35 

59 

35 

684 

35 

78 

35 

88 

35 

98 

36 

074 

36 

17 

36 

27 

36 

37 

36 

464 

36 

56 

36 

66 

36 

76 

36 

854 

36 

95 

37 

05 

37 

15 

37 

244 

37 

34 

37 

44 

37 

54 

37 

634 

37 

73 

37 

83 

37 

93 

38 

024 

38 

12 

38 

22 

38 

32 

38 

414 

38 

51 

38 

61 

38 

71 

38 

806 

38 

90 

39 

OO 

4010 
4070 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4080 
4090 
4100 
4110 
4170 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4180 
4190 
4700 
4710 
4770 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4300 
4310 
4370 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4380 
4390 
4400 
4410 
4470 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4570 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4670 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4770 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4870 
4830 
4840 
4850 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4970 
4930 
4940 
4950 
4960 
4970 
4980 
4990 
5000 


39  10 
39  194 
39  29 
39  39 
39  49 
39  584 
39  68 
39  78 
39  88 

39  976 

40  07 
40  17 
40  27 
40  364 
40  46 
40  56 
40  66 
40  756 
40  85 

40  95 

41  05 
41  144 
41  24 
41  34 
41  44 
41  534 
41  63 
41  73 
41  83 

41  924 

42  02 
42  12 
42  22 
42  314 
42  41 
42  51 
42  61 
42  704 
42  80 

42  90 

43  OO 
43  094 
43  19 
43  29 
43  39 
43  484 
43  58 
43  68 
43  78 
43  874 

43  97 

44  07 
44  17 
44  264 
44  36 
44  46 
44  56 
44  654 
44  75 
44  85 

44  95 

45  044 
45  14 
45  24 
45  34 
45  434 
45  53 
45  63 
45  73 
45  824 

45  92 

46  02 
46  12 
46  214 
46  31 
46  41 
46  51 
46  606 
46  70 
46  80 
46  90 

46  996 

47  09 
47  19 
47  29 
47  384 
47  48 
47  58 
47  68 
47  774 
47  87 

47  97 

48  07 
48  166 
48  26 
48  36 
48  46 
48  556 
48  65 
48   75 


10.000  Lbs.  t  97.50 
15,000  "  146.25 
20,000     "        195.00 


25.000  Lbs.  S243.75 
30.000  "  292.50 
35.000     "        341.25 


40.000  Lbs.  $390.00 
45.000     "  438.75 

50.000    "         487.50 


THE    DELBRIDGE    CO. 


ST.    LOUIS,    MO. 


OO^C  Lbs. 

fil  ^r|g^s- 1  C1Q7R2000 

.298    "  30  "     I  J)  1  U.I  J  Lbs. 

1  Lb.  .01 

4  Lbs.  .04        1       7  Lbs.  .07 

2    "     .02 

5     "     .05               6     "     .08 

3    "    .03 

6      "     .06                9     "     .09 

10        10 

1010     9  97 

2010  19  85 

3010  29  72 

4010  39  60 

20       20 

1020  10  07 

2020  19  95 

3020  29  82 

4020  39  70 

30       30 

1030  10  17 

2030  20  05 

3030  29  92 

4030  39  80 

40       39S 

1040   10  27 

2040  20  144 

3040  30  02 

4040  39  894 

50       49 

1050   10  37 

2050  20  24 

3050  30  12 

4050  39  99 

60       59 

1060   10  47 

2060  20  34 

3060  30  22 

4060  40  09 

70       69 

1070  10  57 

2070  20  44 

3070  30  32 

4070  40  19 

60       79 

1080  10  664 

2080  20  54 

3080  30  41) 

4080  40  29 

90       89 

1090  10  76 

2090  20  64 

3090  30  81 

4090  40  39 

100       99 

1100   10  86 

2100  20  74 

3100  30  61 

4100  40  49 

110  1  09 

1110   10  96 

2110  20  84 

3110  30  71 

4110  40  59 

120  1    18? 

1120   11   06 

2120  20  934 

3120  30  81 

4120  40  684 

130   1   28 

1130  11   16 

2130  21   03 

3130  30  91 

4130  40  78 

140  1  38 

1140   11   26 

2140  21   13 

3140  31  01 

4140  40  88 

150  1  48 

1150  11  36 

2150  21  23 

3150  31    11 

4150  40  98 

160  1  58 

1160  11  454 

2160  21  33 

3160  31  204 

4160  41  08 

170  1  68 

1170  11  55 

2170  21   43 

3170  31  30 

4170  41   18 

180   1  78 

1180  11  65 

2180  21  53 

3180  31  40 

4180  41  28 

190  1  88 

1190  11  75 

2190  21  63 

3190  31  50 

4190  41  38 

200  1  97) 

1200  11  85 

2200  21  724 

3200  31  60 

4200  41  474 

210  2  07 

1210  11  95 

2210  21  82 

3210  31    70 

4210  41  57 

220  2  17 

1220  12  05 

2220  21   92 

3220  31  80 

4220  41  67 

230  2  27 

1230  12  15 

2230  22  02 

3230  31  90 

4230  41  77 

240  2  37 

1240  12  24) 

2240  22   12 

3240  31  99) 

4240  41  87 

250  2  47 

1250   12  34 

2250  22  22 

3250  32  09 

4250  41  97 

260  2  57 

1260   12  44 

2260  22  32 

3260  32   19 

4260  42  07 

270  2  67 

1270  12  54 

2270  22  42 

3270  32  29 

4270  42  17 

280  2  76) 

1280   12  64 

2280  22  51) 

3280  32  39 

4280  42  264 

290  2  86 

1290   12  74 

2290  22  61 

3290  32  49 

4290  42  36 

300  2  96 

1300   12  84 

2300  22  71 

3300  32  59 

4300  42  46 

310  3  06 

1310   12  94 

2310  22  81 

3310  32  69 

4310  42  56 

320  3  16 

1320   13  034 

2320  22  91 

3320  32  784 

4320  42  66 

330  3  26 

1330  13  13 

2330  23  01 

3330  32  88 

4330  42  76 

340  3  36 

1340  13  23 

2340  23  11 

3340  32  98 

4340  42  86 

350  3  46 

1350  13  33 

2350  23  21 

3350  33  08 

4350  42  96 

360  3  55) 

1360   13  43 

2360  23  30) 

3360  33   18 

4360  43  05) 

370  3  65 

1370  13  53 

2370  23  40 

3370  33  28 

4370  43  15 

380  3  75 

1380  13  63 

2380  23  50 

3380  33  38 

4380  43  25 

390  3  85 

1390  13  73 

2390  23  60 

3390  33  48 

4390  43  35 

400  3  95 

1400  13  824 

2400  23  70 

3400  33  574 

4400  43  45 

410  4  05 

1410  13  92 

2410  23  80 

3410  33  67 

4410  43  55 

420  4  15 

1420  14  02 

2420  23  90 

3420  33   77 

4420  43  65 

430  4  25 

1430  14  12 

2430  24  OO 

3430  33  87 

4430  43  75 

440  4  344 

1440   14  22 

2440  24  094 

3440  33  97 

4440  43  84) 

450  4  44 

1450  14  32 

2450  24  19 

3450  34  07 

4450  43  94 

460  4  54 

1460  14  42 

2460  24  29 

3460  34  17 

4460  44  04 

470  4  64 

1470  14  52 

2470  24  39 

3470  34  27 

4470  44  14 

480  4  74 

1480  14  614 

2480  24  49 

3480  34  364 

4480  44  24 

490  4  84 

1490  14  71 

2490  24  59 

3490  34  46 

4490  44  34 

500  4  94 

1500  14  81 

2500  24  69 

3500  34  56 

4500  44  44 

510  5  04 

1510  14  91 

2510  24  79 

3510  34  66 

4510  44  54 

520  5  134 

1520  15  01 

2520  24  884 

3520  34  76 

4520  44  634 

530  5  23 

1530  15  11 

2530  24  98 

3530  34  86 

4530  44  73 

540  5  33 

1540  15  21 

2540  25  08 

3540  34  96 

4540  44  83 

550  5  43 

1550  15  31 

2550  25  18 

3550  35  06 

4550  44  93 

560  5  53 

1560  15  40) 

2560  25  28 

3560  35  154 

4560  45  03 

570  5  63 

1570  15  50" 

2570  25  38 

3570  35  25 

4570  45  13 

580  5  73 

1580  15  60 

2580  25  48 

3580  35  35 

4580  45  23 

590  5  83 

1590  15  70 

2590  25  58 

3590  35  45 

4590  45  33 

600  5  92) 

1600  15  60 

2600  25  67) 

3600  35  55 

4600  45  42) 

610  6  02 

1610  15  90 

2610  25  77 

3610  35  65 

4610  45  52 

620  6  12 

1620  16  00 

2620  25  87 

3620  35  75 

4620  45  62 

630  6  22 

1630  16  10 

2630  25  97 

3630  35  85 

4630  45  72 

640  6  32 

1640  16  194 

2640  26  07 

3640  35  944 

4640  45  82 

650  6  42 

1650  16  29 

2650  26  17 

3650  36  04 

4650  45  92 

660  6  52 

1660  16  39 

2660  26  27 

3660  36  14 

4660  46  02 

670  6  62 

1670  16  49 

2670  26  37 

3670  36  24 

4670  46   12 

680  6  714 

1680  16  59 

2680  26  46) 

3680  36  34 

4680  46  214 

690  6  81 

1690  16  69 

2690  26  56 

3690  36  44 

4690  46  31 

700  6  91 

1700   16  79 

2700  26  66 

3700  36  54 

4700  46  41 

710  7  01 

1710  16  89 

2710  26  76 

3710  36  64 

4710  46  51 

720  7  11 

1720  16  984 

2720  26  86 

3720  36  73) 

4720  46  61 

730  7  21 

1730  17  08 

2730  26  96 

3730  36  83 

4730  46  71 

740  7  31 

1740  17   18 

2740  27  06 

3740  36  93 

4740  46  81 

750  7  41 

1750  17  28 

2750  27  16 

3750  37  03 

4750  46  91 

760  7  50) 

1760  17  38 

2760  27  25) 

3760  37  13 

4760  47  004 

770  7  60 

1770  17  48 

2770  27  35 

3770  37  23 

4770  47  10 

780  7  70 

1780  17  58 

2780  27  45 

3780  37  33 

4780  47  20 

790  7  80 

1790  17  68 

2790  27  55 

3790  37  43 

4790  47  30 

800  7  90 

1800  17  77) 

2800  27  65 

3800  37  524 

4800  47  40 

610  8  00 

1810  17  87 

2810  27  75 

3810  37  62 

4810  47  50 

820  8  10 

1820  17  97 

2820  27  85 

3820  37  72 

4820  47  60 

830  8  20 

1830  18  07 

2830  27  95 

3830  37  82 

4830  47  70 

840  8  294 

1840  18  17 

2840  28  04) 

3840  37  92 

4840  47  79i 

650  8  39 

1850  18  27 

2850  28  14 

3850  38  02 

4850  47  89 

860  8  49 

1860  18  37 

2860  28  24 

3860  38  12 

4860  47  99 

670  8  59 

1870  18  47 

2870  28  34 

3870  38  22 

4870  48  09 

880  8  69 

1880  18  56) 

2880  28  44 

3880  38  314 

4880  48  19 

690  8  79 

1890  18  66 

2890  28  54 

3890  38  41 

4890  48  29 

900  8  89 

1900   18  76 

2900  28  64 

3900  38  51 

4900  48  39 

910  8  99 

1910  18  86 

2910  28  74 

3910  38  61 

4910  48  49 

920  9  08) 

1920   18  96 

2920  28  83) 

3920  38  71 

4920  48  584 

930  9  18 

1930   19  06 

2930  28  93 

3930  38  81 

4930  48  68 

940  9  28 

1940  19   16 

2940  29  03 

3940  38  91 

4940  48  78 

950  9  38 

1950  19  26 

2950  29  13 

3950  39  01 

4950  48  88 

960  9  48 

1960  19  354 

2960  29  23 

3960  39  10) 

4960  48  98 

970  9  58 

1970  19  45 

2970  29  33 

3970  39  20 

4970  49  08 

980  9  68 

1960  19  55 

2980  29  43 

3980  39  30 

4980  49   18 

990  9  78 

1990  19  65 

2990  29  53 

3990  39  40 

4990  49  28 

1000  9  87) 

2000  19  75 

3000  29  62 

4000  39  50 

5000  49  374 

10,000  Lbs.  $  98.75 

25,000  Lbs.  $246. 87J 

40,000  Lbs.  $395.00 

1     15.000     "        148.124 

30,000     "       296.25 

45,000    "         444.374 

i     20.000     "        197.50 

35.000     "       345.624 

50,000  _•_•_    493.75- 

THE    DELBRIDGE   CO.     - 

ST 

.  LOUIS, 

MO. 

$1.00 

1 100 

Lbs. 

.60  Per  60  Lb 
.32    "    32    !' 
.30    '*    30    " 

3. 

$21 

).0I 

12000 
J  Lbs. 

1  Lb.  .01 

4  Lbs.  .04 

1       7  Lbs.  .07 

2 

"     .02 

5     " 

.05 

6     "     .08 

3 

"     .03 

6     " 

.06 

9      "     .09 

10          10 

1010   10   10 

2010 

20   10 

3010  30  10 

4010 

40    10 

20          20 

1020  10  20 

2020 

20  20 

3020  30  20 

4020 

40  20 

30          30 

1030   10  30 

2030 

20  30 

3030  30  30 

4030 

40  30 

40         40 

1040  10  40 

2040 

20  40 

3040  30  40 

4040 

40  40 

SO          50 

1050   10  50 

2050 

20  50 

3050  30  SO 

4050 

40  50 

60         60 

1060  10  60 

2060 

20  60 

3060  30  60 

4060 

40  60 

70          70 

1070   10  70 

2070 

20  70 

3070  30  70 

4070 

40  70 

80          80 

1080    10  80 

2080 

20  80 

3080   30   80 

4080 

40  80 

90          90 

1090   10  90 

2090 

20  90 

3090   30  90 

4090 

40  90 

100      1   00 

1100   11  00 

2100 

21   00 

3100  31   00 

4100 

41   00 

110      1    10 

1110  11   10 

2110 

21    10 

3110  31    10 

4110 

41    10 

120      1  20 

1120  11  20 

2120 

21    20 

3120  31   20 

4120 

41    20 

130      1  30 

1130  11  30 

2130 

21    30 

3130  31   30 

4130 

41   30 

140     1  40 

1140  11  40 

2140 

21   40 

3140  31  40 

4140 

41   40 

150     1   50 

1150   11   50 

2150 

21   50 

3150  31   SO 

4150 

41    50 

1B0      1  60 

1160   11   60 

2160 

21   60 

3160  31   60 

4160 

41   60 

170      1   70 

1170   11   70 

2170 

21    70 

3170  31   70 

4170 

41    70 

180      1  60 

1180   11   80 

2180 

21   80 

3180  31  80 

4180 

41   80 

190      1  90 

1190   11   90 

2190 

21    90 

3190  31   90 

4190 

41    90 

200     2  00 

1200   12  00 

2200 

22  00 

3200  32  00 

4200 

42  00    ' 

210     2   10 

1210  12  10 

2210 

22   10 

3210  32   10 

4210 

42  10 

220     2  20 

1220  12  20 

2220 

22  20 

3220  32  20 

4220 

42  20 

230     2  30 

1230  12  30 

2230 

22  30 

3230  32  30 

4230 

42  30 

240     2  40 

1240  12  40 

2240 

22  40 

3240  32  40 

4240 

42  40 

250     2  50 

1250   12  50 

2250 

22  50 

3250  32  50 

4250 

42  50 

260     2  60 

1260   12  60 

2260 

22  60 

3260  32  60 

4260 

42  60 

270     2  70 

1270   12  70 

2270 

22   70 

3270  32  70 

4270 

42  70 

280     2  80 

1260   12  80 

2280 

22  80 

3280  32  80 

4280 

42  80 

290     2  90 

1290   12  90 

2290 

22  90 

3290  32  90 

4290 

42  90 

300     3  00 

1300   13  00 

2300 

23  00 

3300  33  00 

4300 

43  00 

310     3   10 

1310   13  10 

2310 

23    10 

3310  33  10 

4310 

43  10 

320     3  20 

1320   13  20 

2320 

23   20 

3320  33  20 

4320 

43  20 

330     3  30 

1330   13  30 

2330 

23   30 

3330  33  30 

4330 

43  30 

340     3  40 

1340   13  40 

2340 

23  40 

3340  33  40 

4340 

43  40 

350     3  50 

1350   13  50 

2350 

23  50 

3350  33  50 

4350 

43  50 

360     3  60 

1360   13  60 

2360 

23   60 

3360  33  60 

4360 

43  60 

370     3  70 

1370   13  70 

2370 

23  70 

3370  33  70 

4370 

43   70 

380     3  80 

1360   13  80 

2380 

23  80 

3380  33  80 

4380 

43  80 

390     3  90 

1390    13  90 

2390 

23  90 

3390  33  90 

4390 

43  90 

400     4  00 

1400    14  00 

2400 

24  00 

3400  34  00 

4400 

44  00 

410     4  10 

1410   14   10 

2410 

24   10 

3410  34  10 

4410 

44   10 

420     4  20 

1420    14  20 

2420 

24  20 

3420  34  20 

4420 

44  20 

430     4  30 

1430    14  30 

2430 

24  30 

3430  34  30 

4430 

44  30 

440     4  40 

1440   14  40 

2440 

24  40 

3440  34  40 

4440 

44  40 

450     4  50 

1450   14  50 

2450 

24  50 

3450  34  50 

4450 

44  SO 

460     4  60 

1460   14  60 

2460 

24  60 

3460  34  60 

4460 

44  60 

470     4  70 

1470  14  70 

2470 

24   70 

3470  34  70 

4470 

44   70 

480     4  80 

1480   14  80 

2480 

24  80 

3480  34  80 

4480 

44  80 

490      4  90 

1490  14  90 

2490 

24  90 

3490  34  90 

4490 

44  90 

500     5  00 

1500  15  00 

2500 

25  00 

3500  35  00 

4500 

45  00 

510     5  10 

1510  15  10 

2510 

25   10 

3510  35  10 

4510 

45   10 

520     5  20 

1520   15  20 

2520 

25  20 

3520  35  20 

4520 

45  20 

530     5  30 

1530   15  30 

2530 

25  30 

3530  35  30 

4530 

45  30 

540     5  40 

1540  15  40 

2540 

25  40 

3540  35  40 

4540 

45  40 

550     5  50 

1550   IS  50 

2550 

25  50 

3550  35  50 

4550 

45  SO 

560     5  60 

1560   15  60 

2560 

25  60 

3560  35  60 

4560 

45  60 

570     5  70 

1570   15  70 

2570 

25   70 

3570  35  70 

4570 

45  70 

580     5  80 

1580  15  80 

2580 

25  80 

3580  35  80 

4580 

45  80 

590     5  90 

1590  15  90 

2590 

25  90 

3590   35  90 

4590 

45  90 

600     6  00 

1600  16  00 

2600 

26  00 

3600   36   00 

4600 

46  00 

610     6   10 

1610   16  10 

2610 

26   10 

3610  36  10 

4610 

46  10 

620     6  20 

1620   16  20 

2620 

26  20 

3620   36  20 

4620 

46  20 

630     6  30 

1630   16  30 

2630 

26  30 

3630  36  30 

4630 

46  30 

640     6  40 

1640   16  40 

2640 

26  40 

3640  36  40 

4640 

46  40 

650     6  50 

1650   16  50 

2650 

26  50 

3650  36  50 

4650 

46   SO 

660     6  60 

1660   16  60 

2660 

26  60 

3660  36  60 

4660 

46  60 

670     6  70 

1670   16  70 

2670 

26   70 

3670   36   70 

4670 

46   70 

680     6  80 

1680   16  80 

2680 

26  80 

3680   36  80 

4680 

46  80 

690     6  90 

1690   16  90 

2690 

26  90 

3690  36  90 

4690 

46  90 

700     7  00 

1700  17  00 

2700 

27  00 

3700   37  00 

4700 

47  00 

710     7  10 

1710  17  10 

2710 

27    10 

3710   37    10 

4710 

47   10 

720     7  20 

1720  17  20 

2720 

27  20 

3720  37  20 

4720 

47   20 

730     7  30 

1730  17  30 

2730 

27  30 

3730  37   30 

4730 

47   30 

740     7  40 

1740  17  40 

2740 

27  40 

3740  37  40 

4740 

47  40 

750     7  50 

1750  17  SO 

2750 

27  50 

3750  37  50 

4750 

47  50 

760     7  60 

1760  17  60 

2760 

27  60 

3760  37  60 

4760 

47   60 

770     7  70 

1770  17  70 

2770 

27   70 

3770  37  70 

4770 

47   70 

780     7  80 

1780  17  80 

2760 

27  80 

3780  37  80 

4780 

47  80 

790     7  90 

1790   17  90 

2790 

27   90 

3790  37  90 

4790 

47   90 

800     8  00 

1800  18  00 

2800 

28  00 

3800  38  00 

4800 

48  00 

810     8   10 

1810  18   10 

2810 

28    10 

3810  38    10 

4810 

48    10 

820     8  20 

1820  18  20 

2820 

28  20 

3820  38   20 

4820 

48  20 

830     8  30 

1830  18  30 

2830 

28  30 

3830  38  30 

4830 

48  30 

840     8  40 

1840  18  40 

2840 

28  40 

3840  38  40 

4840 

48  40 

850     8  50 

1850   18  50 

2850 

28  50 

3950  38  50 

4850 

48  50 

860     8  60 

1860   18  60 

2860 

28  60 

3860   38  60 

4860 

48  60 

870     8  70 

1870  18  70 

2870 

28  70 

3870  38  70 

4870 

48  70 

880     8  80 

1880  18  80 

2860 

28  80 

3880  38  80 

4880 

48  80 

890     8  90 

1890  18  90 

2890 

28  90 

3890  38  90 

4890 

48  90 

900     9  00 

1900  19  00 

2900 

29  00 

3900  39  00 

4900 

49  00 

910     9  10 

1910  19  10 

2910 

29   10 

3910  39   10 

4910 

49    10 

920     9  20 

1920  19  20 

2920 

29  20 

3920  39  20 

4970 

49  20 

930     9  30 

1930   19  30 

2930 

29  30 

3930  39  30 

4930 

49  30 

940     9  40 

1940  19  40 

2940 

29  40 

3940  39  40 

4940 

49  40 

950     9  50 

1950  19  50 

2950 

29  50 

3950  39  50 

4950 

49  50 

960     9  60 

1960  19  60 

2960 

29  60 

3960  39  60 

4960 

49  60 

970     9  70 

1970  19  70 

2970 

29  70 

3970  39  70 

4970 

49  70 

960     9  80 

1980   19  80 

2980 

29  80 

3960   39  80 

4960 

49  80 

990     9  90 

1990  19  90 

2990 

29  90 

3990   39  90 

4990 

49  90 

1000  10  00 

2000  20  00 

3000 

30  00 

4000   40  00 

5000 

50  00 

10,000  Lbs. 

$100.00 

25,000  Lbs.  S25 

O.OO 

40.000 

Lbs.  $400.00 

15,000    " 

150.00 

30.000 

3» 

9.00 

45.000 

•• 

450.00 

20,000    " 

200.00 

35.000 

"       3S 

9.00 

50,000 

500.00 
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